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Аннотация
Первая книга тут:
https://author.today/work/386578
Пятая книга тут:
https://author.today/work/415644
Вспышка! И вот Артем стоит посреди магической академии, среди толпы клановых наследников, в новом и пугающем мире, где правит только сила! Где единственным шансом выжить - это преклонить колено и молить о пощаде. В мире, где тебя пустят под нож, даже не моргнув глазом, ведь ты обычный червь. А что делать ему, спросите вы? Любой ценой стать сильнее и найти способ вернуться домой!
Тут вы найдете развитие главного героя, изучение магии, клановые войны и много-много проблем.


Мой папа — попаданец! Книга 4


Глава 1

Прошел месяц с момента начала стройки. Мне пришлось пахать, как вол, чтобы обеспечить необходимые материалы. День сменялся днем и все свободное время я проводил с Олафом и заготавливал блоки. Когда блоки выгружались на территории ямы, вливал ману из накопителей.
Себас и Бегемот в первый же день сходили в городскую канцелярию и выкупили соседний участок. После этого вырыли яму под фундамент за один день. Это невозможно скажите вы? Возможно, если за дело взялись два воина ранга рыцаря и применяли силу духа для ускорения процесса.
Потом мы завязки в переговорах с мастерами, которые должны были ставить дом. Не стали нанимать бригаду умельцев, а наняли одного опытного управляющего, который управлял всеми учениками. Те хоть и возмущались, но с этим быстро справился Бегемот, устроив пару адских тренировок.
За месяц мы проделали гигантскую работу и успели поставить первый этаж. Снег уже валил полным ходом и было принято решение не прекращать стройку и продолжить возводить стену. В основном этим занимались учителя, которые могли поднимать тяжелые блоки, как легкие пушинки.
— Если бы я не догадался складывать блоки в гейзер, то не смогли бы сделать и десятую часть работы.
— Ага, только у нас прекратился поток денег от продажи накопителей, — пробурчал недовольно Себас.
— Зато теперь никто не спалит нашу яму или по крайне мере нужно будет постараться, чтобы это сделать. Я смог сделать достаточно блоков, чтобы хватило на второй этаж и теперь мне останется только залить в них ману и сделать из них артефакты.
— Только эта мысль меня и успокаивает. Ты опять уходишь? Работа по заготовкам блоков уже закончилась.
— Есть дела в порту, которые требуют моего присутствия, — Себас ухмыльнулся и махнул рукой, прощаясь.
Порт перестал работать, когда первые вода начала замерзать. Оказалось, что первую прибыль я получу намного быстрее, чем планировал. Именно в этот промежуток времени, когда лед еще не перекрыл полностью всю воду и поставки из других городов встали на стоп, мы начали зарабатывать.
Заранее мы успели договориться, что соберемся все вместе в одном месте и Торс успел прийти на ферму к Луке. Решили, что это будет моим неофициальным офисом, где будут обсуждаться все важные вопросы.
— Бассейн себя хорошо показал. Карп мечет икру, как не в себя. Температура воды комфортная и скорость воспроизводства выросла.
— Какое у нас потребление накопителей, все все хватает?
Лука и Торс задумались. После обдумывания Торс взял слово.
— Сложно сказать, но первый накопитель еще не истек. Ставили мы его в один день, поэтому расход должен быть одинаковым.
Чертыхнувшись, сходил к ближайшей бочке и оценил уровень маны в артефакте. Накопитель был на одну треть пустым. Значит нужно было поднимать вопрос о новых накопителям. Сейчас на фермах не было запасных кристаллов, поэтому сейчас встал вопрос, чтобы сделать два десятка кристаллов про запас.
— Продажи идут нормально?
— Кстати о них, может повысим цену? Уже пора. У наших конкурентов с той стороны цена чуть ли в два раза больше.
Глаза у Торса загорелись алчными огоньками. поганец был против установления единой цены, но после того, как я надавил на него, согласился.
— Нет! Цена останется такой же. Пусть будет возможность покупать рыбу и у бедного человека. Если сможем переманить всех покупателей к себе, то те фермы просядут по выручке, а в следующий сезон все пойдут к нам.
Лука замялся, глядя в пол и я его подтолкнул.
— Что такое?
— Корм. Его меньше становиться, такими темпами не хватит до конца Снежного сезона.
— Таллова задница, у меня точно так же! Думал, что только я опростоволосился, но и ты тоже! — упрекнул его Торс, хотя сам был не меньше виноват.
Тут я задумался. Корм важный момент, который нужно было решать. Если он у нас закончится, то вся задумка с фермами накроется медным тазом и придется закрывать этот источник финансов.
— Они же едят лягушек, да?
— Да, если перемолоть их в кашу, но только угри. Карпу предпочитает ракушки, червей и опарыша.
— Что если я притащу вам лягушек с третьего этажа катакомб. Получится скормить такую образину угрям?
Оба фермера выпали в осадок. Предложение было из разряда вон и поэтому замерли, обдумывая предложение.
— А что по деньгам? — осторожно поинтересовался Торс. — Притащить даже лапы будет много стоить, тогда точно не выйдем на чистую прибыль. Накопители и так забирают большую часть выручки, хоть и удается перебивать расходы количеством продаж.
— Думаю у меня есть вариант, который минимизирует эту статью расходов. Давайте я вам притащу образец и посмотрим, как на него отреагирует рыба, будет есть или нет.
Тут на склад к нам зашел аристократ в клановых одеждах. Правда я так и не успел выучить их всех, но по реакции Торса и луки понял, что человек являлся важной шишкой. Они отвесили глубокий поклон, который с небольшой задержкой сделал и я сам.
— Слышал, что у вас есть в продаже карп. Это так?
Он обвел взглядом ферму и поморщился, будто увидел тут экскременты на полу. Лука держал рабочее место в порядке и все выглядело цивильно, поэтому я не совсем понял, на что так отреагировал аристократ.
— Есть, как не быть, — взял разговор на себя, потому что оба фермера скуксились, когда покупатель вошел на склад.
— В дворце будет праздник в честь дня рождения наследника, поэтому хочу приобрести у вас карпа. Штук двести. И сотню угрей.
Он оценивающе посмотрел на меня, раздумывая потяну ли я такой объем рыбы или нет. В одном бассейне плавало порядка ста пятидесяти единиц, поэтому такой объем разгрузит потребление корма для карпа. Вот одной проблемой станет меньше, если лягушка с третьего этажа зайдет угрям, остальной корм пойдет карпу.
— Конечно. Проблем с этим не будет. Доставить сможем уже через один-два дня.
— Хорошо. Организуйте доставку, вас встретит главный повар и заплатит. Цены я ваши знаю, поэтому без глупостей.
Торс и Лука снова поклонились, когда неизвестный человек покинул нас. Быстрая однако сделка. Ни тебе предоплаты, ни тебе гарантий, что товар уйдет по другой цене. Даже договор на такую большую партию не подписали, хотя руки так и чесались предложить.
— Такое часто у вас было? мутный тип какой-то, вдруг конкуренты решили подставить нас.
— Ничего подобного господин! — обескуражено сказал Торс. — Ко мне однажды приходили покупать угля для двора, правда покупали не так много, как сейчас. Все честь по чести оплатили.
— Торс, Лука, надеюсь на вас. Выберете нужные экземпляры, которые не жалко. Разгрузимся. И через пару скоро вам должны будут принести части лягушки, чтобы вы проверили как пойдет этот корм.
— Будет сделано! — в один голос отозвались фермеры.
Покидал их общество с хорошем настроении. Деньги неожиданно свалились на меня с потолка и уже в уме прикидывал на что потрачу прибыль. Ответ был прост, но даже на стройке требовалось думать, что покупать в первую очередь.
Вернувшись обратно в яму, решил отогреться. Ученики работали, а Себас ими управлял. Поэтому компанию мне составил Бегемот. Он держал в руках клетку с Чвирком и тыкал в него пальцем. Муравей яростно отбивался, стараясь прокусить грубую кожу на пальце, но Бегемот окутал пальцем силой духа и наблюдал за разъяренным насекомым.
— Ты его медом давно кормил? Слишком бойкий он у тебя в последнее время.
— Недавно, правда ел он неохотно.
— Может чего другого дать? Что еще есть эта зверюга?
Бегемот снова ткнул пальцем в муравья, но тот подлетел вверх и удачно спикировал на палец учителя. Бегемот отдернул палец и удивленно на меня посмотрел.
— Прокусил поганец. И как умудрился? Или просто броню опустил на мгновение и этот шельмец укусил вовремя?
— Не надо его раздраконивать, вот и не будет кусаться.
Пришлось отобрать клетку у учителя и пристроить у себя на поясе. За прошедший месяц не было особого времени, чтобы понаблюдать за своим питомцем. Все время приходилось тратить на блоки и единственное, чтобы успевал делать, это кормить Чвирка медом. Пришел черед подумать, над сменой корма, только вот что любят есть муравьи еще? Поход к Клавдию встал сам по себе.
Выйдя на улицу, решил найти Рифа, который замешивал раствор под надзором того самого нанятого мастера. С ним я вообще не встречался ни разу, поэтому решил оторвать Рифа от дела, когда мастер отошел в сторону.
— Дело есть.
— Какое? — тут же заинтересовался Риф. — Готов на все, чтобы свалить отсюда. Этот гад выжимает из нас все соки, да и учителя как рабов на галере нас используют.
— С ними я договорюсь. На день точно вы с ребятами сможете отдохнуть от стройки.
— Отлично! Рассказывай давай!
Воодушевленно попросил Риф. Стройка его действительно достала, а размять кулаки парни очень хотели, в этом я не сомневался, как и в том, что на мое предложение они согласятся. Быстро описал задачу по добыче лягушки. Самым сложным было в том, чтобы найти место откуда финфолки вылезли из катакомб в лесу. Предварительно я спросил у Бегемота про вход, но он так и не нашел его, оставив поиски на потом.
Лид, подошедший к нам во время разговора быстро уловить суть и согласился. Поэтому ребята сразу же побежали за Авином и все вместе убежали выполнять поставленную задачу. За небольшое вознаграждение с моей стороны, разумеется. Решил, что полторы серебряных для них хватит, так и оказалось.
Решив вопрос по добыче корма, отправился к гейзеру, чтобы проинспектировать накопители. Их было два десятка и все успели уже наполниться на половину. Накопители за этот месяц поставили на поток. Часть продавали в лавки, часть Расмусу и Нарвагу. Олаф тоже согласился поработать сверх меры и взял за это накопителями.
— Чвирк! Чвирк!
Муравей начал стучаться о клетку и я сразу же огляделся в поисках угрозы. Ничего в зале Темного не заметил из постороннего, поэтому обратил внимание на Чвирка.
— Ты не убегаешь! Ты хочешь подобраться к гейзеру?
Меня осенила догадка. Очевидно, что магически измененное насекомое имеет тягу к мане. Именно поэтому они не выбираются из мест в высокой концентрацией маны. Им там попросту комфортнее, чем в других местах, вот и не покидают эти зоны.
Решил поставить клетку на край гейзера, чтобы потоки маны дотягивались до клетки по касательной. Чвирк замер на месте около прутьев клетки и расправил крылья.
— Ладно, если ты этого хочешь, то пожалуйста. Время у тебя будет достаточно.
Решение провести тренировку оказалось спонтанным. Тратить драгоценное время на наблюдение за муравьем было сродни кощунству, поэтому уселся в гейзер и начал тренировку. Выполнив стандартный комплекс по циркуляции маны, решил поэкспериментировать.
Взяв в руки наруч, решил влить в него маны, как делал это с каменным блоком. Технику я уже знал и прекрасно отработал за время подготовки блоков. По сравнению с камнем, мана в железо проникала с неохотой, но под огромным потоком маны у меня это получалось.
Влив достаточно маны, решил закольцевать ее, превращая наруч в артефакт. Оценив вложенную ману в наруч, понял, что тот сможет отразить прямое попадание слабого заклинание. Однако это еще надо было добиться, чтобы заклинание угодило в него. Если наруч это небольшой предмет, то надо напитать ману большую площадь.
Плащ!
Если делать защитный артефакт, то идеально подойдет под это дело плащ, закрывающий все тело. Кожа из которой был сделан плащ плохо впитывала ману. Промучавшись с ней несколько часов кряду у меня ничего не вышло и я бросил эту затею. Пообещав себе, что найду решение. Иметь при себе постоянную активную защиту было слишком соблазнительно. Одно дело защитный артефакт, который еще нужно было активировать, а совсем другое, когда сам плащ сможет отразить пару вражеских заклинания.
Откладывать в долгий ящик это дело не стал. Мой путь лежал в квартал ремесленников. Встав с места, оценил накопители и поморщился. Мои тренировки уменьшили скорость наполнение кристаллов в несколько раз. Бросил взгляд на клетку и обомлел.
Чвирк уже не сидел на месте, а расчесывал передними лапками антенки на голове. Все бы ничего, но муравей знатно подрос в своих размерах, а еще обзавелся парочкой наростов, которые я видел на шкурах других измененных животных. Более того, у него появилась дополнительная пара крыльев с фиолетовым оттенком.
— Ничего себе ты подрос.
Чвирк повернул ко мне голову и дернул антеннами.
— Чвирк!
Повесим клетку обратно на пояс, двинулся к мастерским. Там меня ждала неожиданная встреча. Зайдя в мастерскую, где изготавливали доспехи, встретил за прилавком Кобе, того самого человека, дочку которого я спас от бандитов одной ночью.
— Какие люди к нам пожаловали! Рад тебя видеть Артем. По какому вопросу пришел?
— Вот, хочу сделать себе металлические чешуйки с внутренней стороны плаща.
Повернулся корпусом, показывая предмет разговора. Это единственная вещь, которая осталась цела после всех моих похождений. Остальную одежду пришлось поменять на более теплую. Теперь я щеголял в высоких ботинках, теплых штанах и кофт, больше похожей на свитер. Из брони у меня были одеты наручи и поножи. Все остальное составляли кожаные ремешки, держащие ножи и пояс с зельями.
— Хм. Можно придумать что-то. Придется использовать минимальную толщину, чтобы плащ не бился при ходьбе о спину и не оттягивал корпус назад. Хотя тут мой мастер скажет точнее.
— Сколько это будет стоить примерно?
Кобе задумался.
— Думаю сорок серебряных монет достойная цена и за двадцать серебряных можем подшить второй слой ткани и добавить немного меха. Тогда при ходьбе не будешь лязгать металлом и распугивать всю дичь.
— По рукам.
Шестьдесят серебряных за дополнительную защиту корпуса было не жалко отвалить. Тем более, что я отказался от кольчуги. Она была тяжеловато для повседневной носки и мешала двигаться в городе, поэтому из брони у меня был такой скудный набор.
— У меня просьба есть, раз уж нас свела с тобой воля божья. Не откажешь мне?
— Просьбы разные бывают, смотря какая. Постараюсь сделать все, что в моих силах.
— По городу у меня несколько лавок размещено. мы не принадлежим ни к одному из кланов. Точнее я вхожу в гильдию ремесленников, но к сожалению они не могут помочь мне с моей проблемой. Так вот. Месяц назад ко мне пришли люди и потребовали платить за охрану лавок. Плати раньше немного одному авторитету и не было проблем, а теперь вот совсем на шею сели. Пришлось заплатить в несколько раз больше, чтобы отстали от меня. Обращался к страже, но те лишь руками разводили, нет состава преступления. Угрозы таковыми не являются. Вот.
Перед глазами всплыло воспоминание, как мы посадили Крысиного короля. Скорее всего бандитские группировки начали делить город по новой и теперь эта территория перешла под новую руку, более жесткую.
— Известно чья это банда?
— Они называют себя Королями переулков. Отмороженные ребята. Они пришли не только ко мне, но к некоторым соседям. Только к клановым не заявлялись само собой.
— Посмотрю, что можно сделать.
— Спасибо тебе огромное! Плащ можешь забирать через пару дней или прилшю человека к тебе. На сколько я помню, ты я северной яме обитаешь, все верно?
— Да.
Распрощавшись с Кобе, вышел на улицу и тут мой взгляд зацепился за эмблему на соседней лавки. Улыбка сама по себе налезла на мое лицо. Стройка заняла все силы и не было времени заняться Водной гладью. Лесной клык и Грозовая буря пару недель назад закончили расследования и мои слова подтвердились. Правда больше я к ним не ходил и не разговаривал по этому вопросу. Слышал слухи, что кланы подписали мировую и послали ноту протеста Императору, но дело не смогло пережить бюрократическую машину государства.
Перестроив на ходу маршрут, отправился в местный трактир и купил две бутылки гномьего самогона. Конечно, перед этим заказал стопку и проверил горит ли она. Тряпку раздобыл там же в трактире и распихал все по карманам. Сделать коктейль молотова не станет проблемой.
Трактир находился неподалеку от лавки. Устроившись около окна, где открывался вид на входную часть лавки и стал дожидаться момента, когда внутри никого не останется. Убивать невинных продавцов не входило в мои планы. Месть была сугубо клану, который получает прибыль с этой точки.
— Паря, ты если купил самогон, то пей. Не оскорбляй мои горы.
Перед моим столиком оказался низкорослый гном, который буравил меня взглядом из подо лба.
— Это на потом, — отрезал я, стараясь отвадить гнома от своего столика.
— Как это на потом! Богохульство!
Гном ударил кулаком по столу, чем привлек внимание трактирщика.
— Коротышка, в не буянить или вышвырну тебя отсюда! Тут приличное заведение.
Гном пробурчал что-то нечленораздельное и продолжил.
— Извини паря. Горе у меня, вот пристал к тебе. Извини.
Он извинился искренне и мое отношение к гному резко поменялось. Поэтому я кивнул голов, предлагая присесть коротышке.
— Меня Борвом называть можешь, все равно не выговоришь мое настоящее имя.
— Артем.
— Эк какое странное имя. Не местный?
Заказав еще одну бутылку самогона у трактирщика и легкую закуску, решил посидеть в компании гнома и дождаться конца смены продавцов. Все равно сидеть просто так в трактире, где все пьют, едят и веселятся было странно. Тем более трактирщик на меня уже косо посматривал.
— Чем занимаешься Борв? Что за горе у тебя случилось?
— Бандюки треклятые. Совсем оборзели. Пришли ко мне в лавку, точнее к моему нанимателю и стали требовать денег за крышу. Стали к родным приставать, угрожать. Владыки гор на них не хватает. А так лавка с оружием у меня, да всякой мелочевкой приторговываю.
— Случаем не знаком с Кобе аст Дристом? Не он твой хозяин?
— Пф… Чтобы я и работал на человека? Ты не обижайся, но вы высоконогие плохие компаньоны в торговле.
Мы чокнулись кружками и выпили. Горло обожгло и огненная вода упала в желудок. Пришлось закусить соленьями и занюхать хлебок. Напиток был хороший, градусов под сорок.
— У него такая же проблема, что и у тебя.
— И до его лавки добрались супостаты. Вырезать бы этих бандюков, так не можем. сразу за шкирку и выпрут из города. Как потом жить?
— И к страже вы, конечно, не обращались.
— Эти блестяшки не помогут, хоть мы толпами будем к ним ходить. Не доверяю я им, хоть ты тресни. Давай еще по одной.
Мы чокнулись и отправили еще по одной стопке в желудок. Четвертая по счету рюмка и на душе стало хорошо и спокойно. В лавке уже погас свет и продавец вышел, закрыв за собой дверь. Осталось подождать еще немного, чтобы быть уверенным, что там больше никого не осталось.
— Теперь я понимаю, почему ты затарился. Обычно вы высоконогие уже с третьей начинаете бузить, а к пятой валяться под столом. А ты держишься молодцом, уважаю.
— Это ты не видел меня в самые лучшие годы. Давно не пил нормально.
Борв завис, но на автомате опрокинул в себя еще одну кружку, ускоряя ход мыслей. После этого махнул рукой и потянулся к луку и откусил добрую половину головки, даже не поморщившись.
Мы сидели еще часа два, разговаривали на разные тем. Гном рассказал мне, как сложна жизнь честного гнома, как хорошо дома и что все стражники козлы. Особенно из первого отдела. Чем не угодил первый отдел гному было непонятно, однако его он ненавидел особенно люто. Потом была длинная тирада про кланы и их высокомерия к иным расам.
Пили.
Бутылка подошла к концу и гном нетвердой походкой пошел к трактирщику за добавкой, а я понял, что выпил достаточно и пора делать ноги. Моя студенческая печень не выдержит еще пару стопок.
Вынырнув из-за стола, мысленно попрощался с гномом и направился на улицу. Морозная свежесть и отсутствие плаща дали о себе знать. Мигом пришел в себя и для пущего эффекта взял снег и растер лицо. Придя в порядок, осмотрел улицу на наличие свидетелей и никого там не увидел.
Сделал коктейль молотова и для верности сделал пару кругов между домами и петляя по соседним улочкам для верности, скрытно вернулся к лавке Водной глади и поджог тряпку. пламя мгновенно охватило тряпку и приятно обожгло теплым ветерком лицо. Миг и бутылка полетела в окно лавки.
Внутри ухнуло и языки пламени охватили лавку. Пламя разгоралось быстро и вторая бутылка не понадобилось. Пора было убираться куда подальше, пока меня не заметили. Хорошее окончание сегодняшнего дня. Борв будет доволен, когда узнает, что надменные кланы потеряли одну из лавок.

Глава 2

Новый день решил начать с небольшой разведки и отправился к Руфусу. Терять время на стройке не стал и поэтому озадачил себя хоть каким-то другим делом.
Руфус оказался в канцелярии и решал вопросы, поэтому отправился прямо туда, чтобы сэкономить время. По словам его секретаря он мог проторчать там до самого вечера. Подойдя к зданию, запустил сонар на уровне первого этажа, а потом пришла ответная волна, которая опрокинула меня на спину. Стражники, стоящие при входе в здание, уставились на меня непонимающим взглядом, пока я приходил в себя. Потом мне почудилось, что нечто внутри здания ощупало меня с ног до головы и эффект пропал в один миг.
— Что это было?
Вопрос был отправлен в космос, но один из стражников принял его на свой счет.
— Пить надо меньше. Утро еще, а тебя ноги уже не держат. Проваливай отсюда!
Молча зажег светляка и стражник поперхнулся следующей фразой. Приятно, когда разговаривающий понимает, что к тебе нужно относиться вежливо. Повторять заклинание сонара не стал. Точка стояла перед глазами и я запомнил, где примерно находился Руфус.
Зайдя в канцелярию огляделся и, выбрав направление, двинулся в нужную мне сторону.
— Молодой человек.
Меня окликнули со спины и этим кем-то оказался неизвестный маг в балахоне. Вопросительно глянул на него, ожидая продолжения и маг не стал затягивать.
— В обществе не стоит раскидываться заклинаниями налево и направо. Разве о негласных правилах вам не объяснял учитель?
— Какие такие негласные правила? — ответил я, чувствуя смущение перед этим мужчиной.
— Я о вашем поисковом заклинании, молодой человек. Вдруг он бы помешал моей работе и тогда я бы спросил с вас за это. В моем кабинете стоит чувствительное к мане и что самое важное дорогое оборудование.
Намек был более чем прозрачен. Причем тут дорогое оборудование придется выяснить потом у учителя при удобном случае.
— Артем? Ты что тут делаешь?
Руфус вовремя вышел из кабинета и заметил меня, лишив возникший момент с магом неловкости. Тут же решил воспользоваться случаем и сменить тему.
— Хотел спросить тебя про одну бандитскую группировку в городе, возникли вопросики.
— Артем, — маг который пристыдил меня, медленно проговорил мое имя. — Где я слышал это имя? Руфус, если не ошибаюсь, оно было у тебя в одном из отчетов два месяца назад.
— Так точно, господин Гиффорд. Это тот самый маг земли, который помог мне с задержанием Крысиного Короля.
Глаза мага нездорово блеснули и он по новому посмотрел на меня. Этот взгляд мне не понравился. Столько холодного и профессионального осмотра я еще не удостаивался. Создалось чувство, что маг препарировал меня на месте, не двинув при этом и пальцем.
— Можно пригласить вас со своим другом ко мне в кабинет. У меня возникло пару вопросов, касательно того дела.
Я посмотрел на Руфуса вопросительным взглядом, но тот лишь пожал плечами и двинулся в кабинет, в котором скрылся Гиффорд. Пройдя внутрь кабинета, увидел странное оборудование, стоящие на столе у мага. Видимо это про него шла речь. Быстрая оценка предмета ничего не смогла мне дать, ни цели применения, ни к чему вообще оно относилось.
— Садитесь господа, — Гиффорд подошел к шкафу, достал оттуда папку с номером и начал перечитывать доклад.
Руфус при этом заерзал на стуле и я его прекрасно понимал. Капитан написал в отчете, что в операции участвовал младший подмастерье, когда я им не являлся. Сильный маг может спокойно понять мой уровень и тогда Руфус не отделается парочкой вопросов.
— Ранее вам приходилось работать со сферами, молодой человек?
Закончив перечитывать отчет, Гиффорд обратился ко мне с вопросом.
— В академии только, учились управлять маной на занятиях. Ну и на северных воротах, когда стоял в патруле. Тогда решил попрактиковаться в создании светляка и все.
— Да? — Гиффорд скосил взгляд на Руфуса и быстро вернул обратно. — Занятно. Как вам тогда удалось пробиться через защиту, которая стояла на кабинете Крысы? В докладе написано, что там стоял стационарный защитный артефакт со сферой. Непростая задачка даже для опытного мага.
— Ну… Сложно объяснить. Больше интуитивная работа. На это потребовалось больше часа времени и максимально близкий контакт к сфере. Не сказал бы, что это вышло легко, пришлось изрядно постараться, пробивая сферу раз за разом.
На лице Гиффорда возникла странная улыбка, но его следующий вопрос был совершенно другим.
— Тот инцидент с облавой на лабораторию Крысы, тоже вы участвовали? — вопрос был предназначен мне, но Руфус кивнул в подтверждая его слова.
Быстро он сопоставил наше знакомство и дежурство на северных воротах с облавой на лабораторию.
— Раз уж вы так хорошо сработались между собой, есть желание помочь нашему городу еще раз?
— Смотря чем. У меня и так одно дело нарисовалось, которое нужно решить.
Гиффорд вопросительно приподнял бровь и я пояснил.
— Мой знакомый пострадал от одной бандитской группировки. Точнее два, но по их словам таких намного больше. Банда называется Короли переулков, они кошмарят мастерские и торговые лавки, которые принадлежат обычным людям. Трясут деньги, а если они не хотят платить, начинают кошмарить людей.
— Пф. Оригинальностью эта шваль не блещет. Сплошь короли да серые кардиналы. Если не ошибаюсь, они находятся на юге города, да? — дождавшись кивка Руфуса продолжил. — Это вне зоны ответственности Руфуса, он тебе тут ничем не сможет помочь, разве что…
Маг театрально замолчал, предлагая задать очевидный вопрос меня, кто мне сможет помочь с этим вопросом, но я не стал идти на поводу и молчал, послушно ожидая продолжения Гиффорд понял, что вопроса от меня он не дождется и продолжил.
— Разве что я не посодействую в этом деле.
— Господин Гиффорд, юг под Ставрусом ходит. Все знают, какой он капитан, — не смог сдержаться Руфус. — Позвольте мне взяться за это дело? Порт сейчас спокоен, после ухода Крысиного Короля, а новых группировок пока что не обнаружено. Да к тому же Снежный сезон, порт стоит пустой, а мои ребята сидят без дела.
— Хм. Твое предложение не лишено смысла. Пусть лучше твои ребята поработают, чем будут спиваться на работе.
— Да они никогда, господин Риффорд!
— Перестань. Будто я не тянул лямку в патрулях. Прекрасно знаю, что у вас там твориться, когда выдается минутка повалять дурака. Выдели одну рабочую группу и займись этим вопросов, только Ставруса не ставь в известность. Но если у тебя что-то случиться на территории, тогда лично спрошу!
Гиффорд замолчал, давая возможность переварить информацию Руфусу. Видимо сказанное имело двойное дно, которое я не смог разгадать. Потом маг продолжил.
— Как разберетесь с этой проблемой, буду рад видеть вас снова, молодой человек. надеюсь, что вы не откажетесь помочь мне в моем деле.
Покидали кабинет в смешанных чувствах. Руфус был доволен, как тал на сенокосе, а я был изрядно удивлен, что мне оказали такую поддержку в моей вопросе. Никак не ожидал, что для этого будет выделена целая команда оперативников.
Обговорив встретиться попозже, когда Руфус наведет справки о банде и соберет команду, я отправился на рынок, чтобы подыскать Чвирку еды. Кормить его одним медом было безответственно. Все таки мой питомец должен получать разные полезные элементы из еды, а не один сахар.
Начать поиски подходящей еды решил с лавки алхимика и не прогадал. У прилавка меня встретил седой старик, который сразу же заметил клетку с Чвирком и заинтересовался им.
— Какой интересный экземпляр. Ни разу не видел, чтобы измененные насекомые настолько развивались. Муравей был изначально таким большим или уже в процессе привязки вырос?
— Много маны съел, вот и подрос. Я ищу для него подходящий корм, есть что на примете? До этого кормил его одним медом, но недавно он стал меньше кушать и стал больше нервничать.
Продавец задумался.
— Обычно они питаются маной, достаточно скормить немного собственной маны, чтобы поддерживать в нем жизнь. Но если хотите баловать его едой, то я бы посоветовал вам попробовать другой мед или медовичков.
— Медовички?
— Это такие насекомые, которые воруют мед из ульев и сами по себе сладкие на вкус. У нас они не распространены, но южные племена употребляют их как деликатес. Такого у меня к сожалению их нет в наличии. Да и в Лагосе их вообще нет, может ближе к южной границе будут.
Пришлось перебрать всех сушеных и живых насекомых, которые были в наличии у продавца. Чвирк принюхивался ко всему, но так и не выбрал себе ничего по вкусу. Пришлось отправиться дальше и решил зайти в лавку с фруктами. Есть же в этом мире персики или мандарины на худой конец.
— Уберите тварь, господин. Она распугивает клиентов, — попросил меня светловолосый юноша.
— Дайте вот этот фрукт. Что это вообще такое?
Чвирк начал рваться в сторону фиолетового фрукта, когда я пронес клетку мимо него. Реакцию своего напарника понял верно и отломанный кусочек плода пришелся Чвирку по вкусу. Он набросился на него с удвоенной силой, будто был все время был голодным.
— Это медовый фрукт, господин. Очень сладкий, не всем подходит. Растет рядом с эльфийским лесом на самой границе. Только недавно появился на рынке и что с ним делать пока никто не знает.
Купив пару штук для пробы, двинулся дальше по делам. Следующим в списке была продажа рыбы в Императорский дворец. Хотел лично проконтролировать весь процесс во избежание проблем. К моменту моего прихода все уже было подготовлено и погружено на телеги. Лука и Торс шли рядом и управляли телегой, а я ехал сидя на одной из бочек.
В каждой бочке было по пятьдесят единиц рыбы. Всего бочек было восемь штук, по четыре на каждой телеге. Они выбрали самую жирную рыбу, которую не стыдно было подавать на стол Императора. До сих пор не понимал, как они продавали ее и какими мерами определяли, ведь по килограммам было легче продавать, но опытные в свое деле фермеры прекрасно справлялись со своей задачей.
Давно я не смотрел на дворец своими глазами. С момента первого осмотра прошло довольно долгое время и теперь я видел намного больше сгустков маны. Мое восприятие возросло в несколько раз и я стал чувствовать ману уже в некоторых домах аристократов, которые были защищены по самому последнему слову техники. Бывало замечал некоторых клановых, которые шли с мощными артефактами-перстнями, которые фонили маной на всю округу. Мощность этих артефактов была запредельной.
— Чего пялишься? Чего притащились сюда, проваливайте! Не занимайте место, — гаркнул один из охранников.
Мы стояли около малых ворот, где проходила приемка товара Тут же стояло парочка стражников из дворцового комплекса и контролировали процесс выгрузки товара. Молодой стражник смотрел на приезжих людей, как на нечто низкосортное. Подъехавшие телеги с бочками прямо говорили, что мы прибыли сюда по делу, а не просто так и связать эти два момента юный стражник не смог в своей узкой черепной коробочке. Меня задела глупость стражника, а также его тон, поэтому решил ответить.
— Как твое имя, стражник? Хочу сказать его, когда ко мне вернуться с вопросами о не доставленном товаре. И потом уже у тебя будут спрашивать, почему Император не смог отведать свежей рыбы на дне рождения своего наследника.
Стражник на миг завис. Бедняга привык к раболепию и не был готов к ответке. Привык, что все перед ним кланяются и ходят по струнке. Или может в нем взыграл комплекс охранника?
— А лучше назови имя своего начальника, чтобы попало не только тебе, но и ему заодно.
Решил добавить еще сверху, видя растерянность солдата. Его напарник был постарше и опытнее. Слушая мои слова он улыбнулся и решил спасти своего напарника из неловкой ситуации.
— Сейчас подойдет главный повар и примет ваш товар, можете проезжать внутрь и составлять бочки, после небольшого досмотра, разумеется.
— Дарион, постой! Он оскорбил меня! Эта чернь посмела насмехаться надо мной, стражником Императорского двора! — высокопарно заявил парень. — Да я тебя за эти слова могу прирезать и бросить труп шакалам на съедение.
Лицо Дариона скривилось от этой тирады и хотел что-то ответить, чтобы утихомирить напарника, но я был быстрее.
— Ладно, понял тебя. Лука, Торс, уезжайте обратно, а я в канцелярию пойду. Напишу жалобу кому надо на этого.
Оба фермера, молча стоявшие в стороне, уставились на меня удивленными взглядами, как бы ожидая подтверждения своих слов. Вдруг им послышалось или они поняли как-то не так. Пришлось повторить приказ, пока молодой стражник не пришел в себя. Такого отношения к себе я точно не хотел терпеть, а хотел написать жалобу на служаку. Пусть катится к таллу со своими замашками.
— Этого! — взревел стражник и вытащил меч. — Да я тебя за это…
— Замри! Только попробуй сделать глупость Траст, — прошипел его напарник и подошел ближе. — Ты уже в этом месяце отличился, хочешь повторения?
— Так тебя зовут Траст. Прекрасно. Теперь я знаю, что написать в жалобе.
Стражник увидел мой довольный оскал и взбесился еще больше. Кажется у меня было сегодня игривое настроение. Неужели сказывалась муторная работа по созданию блоков и отсутствие тренировок? Неужели организм сам хотел неприятностей и теперь нарывался на драку? Странно это… Никогда раньше не замечал за собой такого поведения.
— Я не позволю оскорблять честь Императора! Я клялся…
— Не прикрывайся Императором, как ребенок за мамкиной юбкой. Отвечай за свои слова и за то, что делаешь сам. Может тогда станешь менее дурным.
Кажется зря я это сказал. Траст довольно оскалился и вытянул меч в мою сторону.
— Теперь то ты точно покойник. Ты оскорбил честь моей семьи и моего клана. Я вызываю тебя на дуэль. Для такой черни как ты, это наивысшая честь в твоей жалкой жизни.
— Теперь еще и клан с семьей приплел, — грустно вздохнул на показ. — Отказываюсь, не интересует. Я тут делами занимаюсь, а не прохлаждаюсь у ворот в отличии от некоторых.
И куда меня так несет? Чего я добиваюсь этим? Взбучки? Неужели организм истосковался по адреналину в крови и хочет снова в драку? И это я, тот самый парень, который пытался сбегать от неприятностей при любом удобном случае?
Мысли летели вскачь, а язык забивал гвоздь за гвоздем в мой гроб. Тут я понял, почему взбесился. Мозг не понял, но глаза увидели эмблему клана Водной глади и язык решил действовать, без согласования с мозгом. Теперь стала понятна пассивная агрессия в сторону этого стражника.
Злился я не на сожженную яму, а за то, что батрачил целый месяц как вол без перерывов. Потратил кучу времени, которые мог потратить на тренировки или сходить в катакомбы на зачистку этажей. Тот же турнир пришлось отложить на потом и еще не факт, что ямы согласятся участвовать после такого большого перерыва. Накопившийся стресс дал о себе знать и выплеснулся наружу не самым лучшим образом.
— Ты ответишь за свои слова отброс!
Траст рванул вперед и я спрыгнул с телеги на землю в последний момент. Он был сильным бойцом. На броне стражника был значок с рангом рыцаря первого разряда. Значит сражается получше Рифа и ребят, надо быть с ним поосторожнее.
Бочка развалилась на части от одного удара меча. Траста окатило водой и рыбой. Мысль проскочила в голове и я придумал гениальную идею, которой не грех было воспользоваться. Не слушая своего напарника, Траст спрыгнул на землю и снова бросился на меня. От следующего выпада мча увернулся, пропустив мимо себя. Отработанным движение рук толкнул противника в бок и тот по инерции пробежал дальше.
Вот что такое тренировки!
Неудача подстегнула гнев молодого стражника и он вконец взбесился. Опять рванул на меня не разбирая дороги. Я успел заскочить на телегу и спрыгнуть с обратной стороны, чтобы между нами была телега. Траст в один прыжок оказался на телеге и ударом ноги сбил мешающую бочку. Уже меня окатило водой и рыбой. Минус еще одна бочка.
К этому я был готов и в момент, когда юный аристократ спрыгнул с телеги, его ждала яркая вспышка светлячка прямо перед глазами. Он неудачно приземлился и упал, подвернув ногу. Воспользовавшись заминкой, запустил каменную пулю прямо в грудь стражника. Четыре оборота маны. на нем сработал защитный артефакт и парень лишь слегка покачнулся.
Отлично! Значит можно не сдерживаться!
Разорвав дистанцию, запустил в него каменные шипы. Парень только-только встал на обе ноги и нашел меня взглядом, как его подкинуло вверх и он рухнул на телегу. Две бочки не устояли на месте и опрокинулись на землю.
— Прекратите! Я кому сказал! Иначе применю силу к обоим!
Передо мной материализовался Дарион и заслонил собой напарника.
— Я жду от него извинений и оплаты за испорченное имущество и продукцию!
Сразу же заявил я. Нельзя было давать инициативу в чужие руки, поэтому атаковал первым, как только понял, что стычка закончилась. Руки слегка потряхивало от нервов, но в целом я был доволен собой. Бой прошел без сучка и задоринки, ровно так, как я задумывал его изначально.
— А также моральной компенсации за случившееся. Нам обещали честную сделку, а получили разгром и оскорбления и унижения! Я буду жаловаться!
С телеги встал покачивающийся Траст и не понимал, что сейчас происходит. Он видел обычного парня в лохмотьях, от которого получил по пятой точке и теперь выслушивал такое в свой адрес.
— Все претензии можете адресовать в клан Водной глади, — решил урегулировать ситуацию Дарион.
— Нет! Я пришел в Императорский дворец и буду жаловаться в Императорскую канцелярию и во подходящие инстанции. Произвол посреди дня! Нападают и разрушают все. Срыв поставки к Императорскому столу, одни убытки и репутационные потери! Теперь я обязан закупить у сторонних лиц рыбу по завышенной цене, чтобы все компенсировать, кто будет за это в ответе? Я буду жаловаться! Вы мой свидетель!
Дарион скривился, а до Траста начало доходить во что он вляпался.
— Что тут стряслось⁉
В воротах показался главный повар дворца. Он окинул взглядом разбитые бочки и валяющуюся рыбу на земле. Он метнул гневный взгляд на стоящего Траста и тут понеслось.
Такого я еще не видел. Повар разносил стражника еще хлеще, чем это делал я. Дарион предусмотрительно ретировался обратно на свое место у ворот. Водная гладь сильный клан⁉ Нет. Власть тут была у главного повара Императора и сейчас он разносил провинившегося в пух и прах.
Повар оценил масштаб трагедии и с надеждой в голосе спросил.
— Есть еще? Сможете привезти еще четыре бочки взамен разбитым?
— Можем привезти столько же, но нужна оплата текущей партии, плюс оплата самих бочек, они стоят много денег и хотелось бы компенсировать это недоразумение. Стражник напал на нас просто так.
Повар снова бросил гневный взгляд на Траста и тот дернулся, как от удара. Мужик не стал спорить и молча протянул причитающиеся деньги в мешочке.
— Подготовлю деньги и за разбитые бочки тоже. Жду четыре бочки взамен разрушенным, все равно за них заплатит этот олух.
— Тогда может имеет смысл взять пять бочек? Капр в этом году жирный и откормленный.лучшая покупка по лучшей цене на рынке. Его сиятельству точно понравиться.
— А знаешь, ты хотел сказать шесть бочек?
Глаза у Траста округлились, а лицо мгновенно побледнело. Повар понял намек и решил проучить юного стражника самым действенным способом, монетой. Ну а кто я такой, чтобы отказываться от лишних денег?
— По рукам.

Глава 3

Новую партию почек доставили через пару часов. Повар, как и обещал, подготовил деньги за новую партию и за сломанные бочки. Итого за одну рыбу мы получили чистыми полтора золотых. Таких продаж оба фермера не видели с момента начала ведения бизнеса. А для меня это были небольшие деньги, по сравнению с остальными заработками. Главной цели я добился. Двор Императора узнал о нас и теперь можно будет рассчитывать на новые заказы.
Пора загружали партию, Риф с ребятами притащили пол туши лягушки и сказали, что смогли найти спуск в катакомбы. Через него они проникли вниз и смогли добыть лягушку. Новый корм зашел рыбке и я смел ребят с фермерами, чтобы те напрямую делали заказы корма, а не через меня.
Вернувшись в яму, увидел, как учителя строят второй этаж. Прогресс двигался огромными шагами, тем более, что все материалы были подготовлены и единственное, что делали ученики, замешивали скрепляющий раствор и подавали учителям. А те в свою очередь под надзором мастера укладывали блоки в нужных местах.
Завидев меня, Бегемот отложил блок и с легкостью спрыгнул со второго этажа и подбежал ко мне.
— Мы тут решили ускориться, поэтому задействовали всех учеников и не щадим себя. Ознакомься с письмом.
Оценил бумагу, протянутую мне и углубился в чтение. Письмо было от хозяев арены, братьев Даехон. В нем было сказано, что мы отстраняемся от участия в турнире по понятным причинам. Пока не будет достроена яма, мы не можем участвовать, поэтому учителя использовали силу духа и оперативно заканчивали работы.
— Очевидный результат. Что-то в таком ключе я и думал. Когда закончим стройку?
— Рассчитываем уложиться в пару дней. Внешний фасад будет построен и примемся обносить все забором. На него хватит так раз блоков, чтобы полностью сделать все. Ученики уже начали раскапывать траншею по периметру, чтобы сделать фундамент под забор. Но даже так, мы уже отправим письмо о наличии готового здания и нам должны разрешить участвовать.
Появившуюся минутку решил потратить с пользой, а именно отправиться одно заведение и вкусно покушать. Место специально отобрал из списка Расмуса. Заведение находилось в центре города и предлагало богатый выбор блюд.
Показав два золотых на входе страже, меня сразу же без лишних разговоров пустили внутрь. Деньги и сила, вот что откроет тебе дорогу в любое место, даже если ты одет, как последний бедняк. Внутри меня ждала богатая обстановка и богато одетые посетители. Меню было аналогично тому, что я уже однажды видел на встрече с Бернардом, когда был с ним на переговорах.
— Молодой господин выбрал, что будет пробовать этим вечером?
Ко мне подошла молодая девушка, одетая в форму официанта, и мило улыбнулась. Ее не смущал мой внешний вид и она была всецело готова принимать у меня заказ. В этот раз решил нормально поесть и заказал несколько блюд, а также вино.
Девушка записала заказ и с поклоном удалилась. У официантки была примечательные сережки в ушах и по ним решил попробовать подглядеть, куда та пойдет. Сначала врубил горизонтальный сонар, а потом вертикальный. Официантка прошла во внутренние помещения, а потом спустилась в погреб. Так она пробыла какое-то время и вернулась с бутылкой вина, которое поставила мне на стол.
К слову, вино оказалось прекрасным на вкус, хоть я и не увлекался им. В зале, у самой стены в углу, сидела парочка охранников в дорогой одежде. Они следили за обстановкой в зале и если надо, делали замечания особо буйным посетителям. Таким было немного, но пара молодых людей, особенно напились и те попросили им вести себя потише.
Закончив с трапезой, оплатил счет и вышел на улицу. Центр города не предполагал постройки поместий с внутренней территорией и тут здания располагались впритирку друг к другу. По соседству стояло здание административного характера. Там уже никого не было внутри и только одинокий стражник, говорил, что здание охраняется. Никакой магической защиты тут не было, поэтому своей целью выбрал именно его.
Дождавшись поздней ночи, когда на улицах уже никого нет, зашел с задней стороны здания и забрался на второй этаж дома и залез в него, через приоткрытое окно. Оказавшись в каком-то кабинете, запустил сонар и убедился, что в здании никого нет, кроме стражника снаружи.
Спустившись на первый этаж, немного поплутал, пока не нашел дверь, ведущую в подвал. Она была закрыта на замок, поэтому пришлось немного пошуметь и сбить его каменной пулей. звук был глухой, потому что перед применение заклинания я снял рубашку и обвязал замок, чтобы не было лязганья металла.
Спустившись вниз, зажег светляк и моему взору предстал архив. Тут были соскладированы папки с делами и прочей макулатурой. Чтобы пробраться к нужной стенке, пришлось свалить пару ящиков с документами в бок и освободить доступ к стенке, соединяющейся с винным погребом ресторана.
— Чвирк!
Муравей задергался в клетке и начал посматривать по сторонам. Кажется он испугался писка крысы в углу и теперь высматривал потенциального хищника. Запустил пару сонаров убедился, что тревога была поднята зря и преступил к делу. Внутри ресторана уже никого не было, кроме двух охранников. Они сидели в главном зале и не двигались. Скорее всего играли в карты или просто спали.
— Приступим Чвирк. Теперь ты соучастник преступления!
— Чвирк!
Шумно заявил о себе муравей. Оценив громкость, с которой муравей давал о себе знать, решил оставить его на одном из стеллажей, чтобы ненароком он не выдал мое месторасположение. Пусть пока постоит в темноте и безопасности.
Разобравшись со всеми мелочами, приступил к делу. Первый блок удалось вырезать спустя пять минут. Убедившись, что охрана никуда не несется, продолжил уже с нормальной скоростью, периодически проверяя местонахождение охранников.
Пять блоков потребовалось вырезать, что спокойно пройти внутрь погреба. Пришлось расстелить документы под низ, чтобы упавшие блоки не издавали ни звука. Оказавшись внутри, запустил светляка и осмотрелся. Погреб был внушительных размеров и стеллажи с винами занимались большую часть пространства.
У дальней стены стояли огромные бочки со второсортным вином. В меню было вино на розлив и было самым дешевым из своего списка. Пройдясь вдоль и поперек стеллажей, нашел тот самый святой Грааль, который находился в этом месте. Отдельный стеллаж из резного дерева. Мастер постарался на славу, чтобы дорогое вино лежало на достойном месте.
Взяв пару ящиков их архива, начал наполнять их дорогим вином. Если судить по меню, тут было порядка ста золотых монет, если я правильно подсчитал все. Семь ящиков оттарабанил в кабинет на первом этаже. Выбрал тот, который выходил на заднюю сторону и был открытым.
Оценив проделанную работу, и поняв, что унести больше просто физически не смогу, начал действовать. Работы было не так много, как ожидалось на самом деле. Открыть краны на бочках так, чтобы вино стекало небольшими ручейками. Следом снес весь самогон в одно место и пару бутылок разлил по стеллажам.
Хотел сделать красиво и оставить подрезанную свечку, чтобы огонь добрался до самогона через пару минут, но не стал оставлять все на волю случая и сделал дорожку из самогона в архив. Все равно не имеет смысла скрывать место проникновения. Специалисты все равно должны будут разобраться, откуда проник неизвестный.
— Вот сейчас то мы ударим неприятно этих зазнавшихся аристократов.
— Чвирк!
Неожиданный звук заставил меня подскочить на месте. Муравей карабкался по моей кофте вверх и только усилием воли я не сбросил муравья на пол.
— Как ты выбрался из клетки⁉
Брать в руки измененное насекомое было страшновато, но Чвирк спокойно расположился у меня на плече и вертел головой из стороны в сторону. Вернувшись в клетку. увидел, что она была на полу и рядом валялась дохлая крыса.
— Это ты ее так?
— Чвирк!
Довольство в жужжании муравья было понятно даже мне. Насекомое хвалилось проделанной работой, а я раздумывал, как поступить дальше. С одной стороны других вариантов не было, а с другой не хотелось, чтобы около шей сидел тот кто смог каким-то чудом распотрошить крысу.
Чвирк почувствовал мое настроение и взлетел в воздух. Теперь он кружился около меня на небольшом расстоянии и рассматривал внешний мир. ему было интересно все вокруг. То подлетал к папке и трогал ее лапками, то бился головой в деревянный ящик, то близко подлетал к светлячку и чвиркал.
— Времени у меня нет. Идем отсюда.
Махнув рукой для верности своему спутнику, удивился. Чвирк меня понял и подался к выходу. Момент истины наступил тогда, когда мы выбрались на улицу и Чвирк оказался на свежем воздухе. Я боялся, что засранец улетит в неизвестном направлении, но муравей почувствовал холод и быстро нырнул ко мне в карман.
— Вот и решили вопрос.
Ящики с вином решил не тарабанить до самой ямы, это заняло бы кучу времени и сил. Просто выкопал в переулке яму и спрятал все там. потом вернулся обратно, еще раз оценил диспозицию охранников и поджег самогон. Огненный ручеек понесся в сторону погреба, а я уже бежал в сторону кабинета.
Взрыв тряхнул здание, но не так сильно, как я рассчитывал. Выбравшись наружу, увидел густой дым, вырывающийся из окон ресторана и отдалился на приличное расстояние. Теперь из списка Рамуса можно вычеркнуть еще одну строчку.
На следующий день один из учеников рассказывал свежие новости. Кто-то сжег полностью ресторан клана Водной глади и от него остались только голые стены, даже крыша обвалилась на второй этаж. К счастью никто не пострадал, кроме репутации клан.
Дослушать городские сплетни не успел. Ко мне прибежал мальчишка и сказал, что я могу забирать плащ, он был уже готов. Идти к Кобу решил не сразу, а предварительно зайти к Руфусу и спросит, как проходят дела с командой. через пол часа я уже стоял в одной из комнат, где собралась группа стражников и Руфус.
— Короли переулков молодая группировка, который крышуют лавки на юге города. есть информация от второго отдела, что они находятся под управлением кого-то из кланов. Вернее одного из членов клана, а какого именно это предстоит выяснить.
В комнате кроме неизвестных стражников скучал Мелгаз. Он развалился на на скамейке в самом углу и смотрел в потолок. Создавалось впечатление, что его совершенно не интересовала ситуация на улицах. Он меланхолично болтал ногой и задумчиво протянул.
— Скоро в город прибудет делегация эльфов. Думаете руководство дало нам это задание именно поэтому? Чтобы мы навели порядок на улицах, чтобы мы избавились от грязи?
— Думаешь они хотят репутацию заиметь в глазах остроухих? — спросил один из бойцов, на что Мелгаз поморщился.
— Нет. С этим предложение вообще явился Артем.
На меня устремилось несколько заинтересованных взглядов. Даже Мелгаз поднял голову, чтобы посмотреть на меня. От такого внимания стало неловко.
— Они кошмарят обычных людей. Нужно же помогать обычным людям. Кланы за себя смогут постоять, в отличии от них.
— О как завернул, — улыбнулись все присутствующие.
— Отставить разговорчики! Майор Гиффорд поставил нам задачу и мы ее выполним. Вы прекрасно знаете, что на юге твориться. Там нужна наша помощь и мы окажем ее по мере своих сил. Сам я не смогу пойти с вами, буду держать тылы, поэтому главным в группе будет Мелгаз. Вопросы? Возражения?
Он по очереди посмотрела на остальных бойцов и махнул рукой.
— Тогда идите работать ленивые торглы. Чтобы до вечера смогли принести мне что-нибудь ценного. Разрешаю кошмарить все местных работников топора и кинжала.
— Есть! — хором отозвались солдаты. Мы вывалились на улицу и слово взял Мелгаз.
— Артем, ты вроде должен знать откуда нам начать.
Коротко объяснив ситуацию с лавками и пострадавшими, мы двинулись в нужную сторону и уже через час были на месте. Вначале зашли в лавку Кобе. Там я забрал заказ и Мелгаз собрал показания у Кобе. Тот явлению стражников удивился, но на вопросы отвечал. Потом отправились по соседним лавкам и тут я встретил Борва.
Лавка гномов отличалась от людских лавок. Она была более просторная и делилась на две част. Одна часть была отведена под мастерскую, а вторая под магазин. Тут находились одни гномы и встречали нас хмурыми взглядами.
— Чего приперлись служивые?
Тут гном заметил меня и удивился.
— Так ты из этих⁉
— Из обычных людей. просто есть знакомые среди стражи, вот решил помочь в меру своих сил.
— А, — сразу же подуспокоился гном. — Этим ничего рассказывать не буду, только тебе. Ты парень проверенный, с тобой можно иметь дело, а с этими нет.
С молчаливого одобрения Мелгаза выслушал гнома. Тот говорил много и по делу. Оказывается Короли переулков кошмарили в основном лавки, владельцы которых были гномы. С чем это было связано, стало быстро понятно. Местная стража недолюбливала низкорослых и игнорировала все жалобы. Бралась за дело, только в одном случае, если в деле фигурировал гном, как подозреваемый. Они знатно трясли местные общины в поисках правды и не особо церемонились с методами добычи информации. Вишенкой на тортике была наводка на два места, где сидели члены банды.
Мы разделились на две группы и двинулись по указанным точкам. Как ни странно, нашим местом оказался трактир.
— Скажи мне на милость, все бандиты выбирают трактиры, чтобы там проводить все свободное время?
— Так удобнее же. Бухло и еда всегда под боком, а девок из местного борделя можно позвать. Тем более на верху есть комнаты для утех, — пожал плечами Мелгаз.
Мы зашли в двери и оценили обстановку. Люди тут были самые разные: мастерововые, торговца, наемники и просто залетные жители города. Не было того бандитского флера, который наблюдался в трактире Крысиного короля. Мы уселись за один из столиков и продолжили разговор.
— Почему тебя так беспокоит жизнь обычных горожан? Ты вроде маг, в будущем много сможешь зарабатывать. Зачем напрягаешься и помогаешь людям?
Мелаз откинулся на спинке стула и незаметно осмотрел весь зал.
— Так не по людски это будет. Как можно игнорировать такое, когда в твоих силах помочь людям.
— Интересная точка зрения. Не рожден ты для столицы. Тут совсем другой человек живет. Он готов удавиться за серебряную монету и думает только о себе.
— Так и я такой же, просто понимаю свои возможности. Деньги и мне нужны, даже больше, чем ты думаешь на самом деле.
— Так ты денег задолжал у них, верно? — блеснул догадкой Мелгаз. — Вот и хочешь прикрыть их лавочку, потому что процентик уже начал капать, а отдавать долг возможности нет.
— Нет, все совсем не так.
Пришлось рассказать про академию и про то, как она нагнула меня. Мелгаз выслушал и охнул.
— Сто двадцать золотых это, конечно, сильно. И что планируешь делать с этим? столько денег не найдешь просто так, даже если продашься в клан.
— Выплачу. Это лишь временное неудобство, которое висит надо мной невидимым камнем и мешает думать. Время уже много прошло и скоро с меня будут требовать деньги, но самое главное вопрос решаем.
Мелгаз проигнорировал мои слова, его взгляд был нацелен на один из столиков в углу трактира.
— Кажется я нашел главаря или одну из рук. Вон тот бородатый типчик.
Мелгаз незаметно кивнул на мужчину, сидящего за столом и слушающего одного из торговцев. Как Мелгаз понял, что этот человек относился к бандитам осталось загадкой, но не доверять словам Мелгаза не было причин.
— Дождемся, когда он выйдет отсюда и возьмем?
Пока я говорил, бородач встал из-за стола и пошел к выходу.
— Действуем!
Шепнул мне лучник и тоже встал, направляясь к выходу. За ним поднялся и я, краем глаза отмечая суету позади нас. Лучник не видел этого, потому что был повернут спиной. Подать знак скрытно у меня не было возможности и стало происходить то, чего я боялся.
Мелгаз решил действовать сразу в дверях, как только они закроются. Я успел прошмыгнуть следом и закрывая двери, увидел несколько человек, вставших со своих мест и идущих к выходу. Они выглядели подозрительно, но заметив меня и мой взгляд, сразу же схватились за мечи.
— Он не один!
Единственное, что успел рявкнуть Мелгазу, который вырубил бородача одни ударом. Он сразу же бросил взгляд на дверь и на то, как я ее начал держать. Глупость моих действий пришла не сразу. В дверь ударили с такой силой, что меня отбросило назад и я покатился по снегу.
— Вы только посмотрите, неужели вы из Кровавых клинков и пришли по нашу душу?
На крыльцо трактира вывалилось сразу пятеро вооруженных бандитов. Теперь это стало ясно по их кривым ухмылкам и довольным взглядом. Работники топора и ножа во всей красе. Как на зло Мелгаз взял только меня, а всех остальных отправил на вторую точку.
— Вы Короли перекрестков? — задал уточняющий вопрос лучник.
— Гы. Ты прекрасно знаешь что оттуда. Только не надо валять дурака, что по доброте душевной вырубил лейтенанта нашего главы. Или что он просто решил отдохнуть на снегу, а ты ему решил помочь, — довольно ощерился самый главный из охраны.
Драки не избежать. Так проморгать группу телохранителей… Мелгаз облажался, а теперь под раздачу попадут все, правда лучник думал совсем иначе.
— Отлично. Тогда не придется бегать по городу и искать вас. Правда Артем?
Слушать бредни лучника и бандита было некогда. воспользовавшись длинным языком бандита я успел отойти от шока и подготовить картечь из пяти камней. Когда Мелгаз обратился ко мне, я уже отправлял заклинание в полет. Дробь скосила сразу троих, а на самом главном гаде моргнула артефактная защита.
Когда он успел ее активировать⁉
Все, что успело пронестись у меня в голове. Главарь поддержки заорал благим матов и бросился на меня, а оставшийся бандит бросился на Мелгаза.
Блокировать удар! Руки отсушило от мощного удара. Сделал пару шагов назад, а бандит уже заносил меч для второго удара. Меч просвистел с нескольких сантиметров от моей головы и я отскочил назад, разрывая дистанцию.
— Чвирк!
Из кармана плаща вылетела маленькая молния и бросилась к бандиту. Тот заметил Чвирка, но ничего не успел сделать. Пару раз рубанул мечом по воздуху в тщетной попытке достать муравья, но тут уже я не оплошал. Каменная пуля врезалась в тело и слегка отбросило бандита в назад. Вернее бандит упал на спину и начал кататься по снегу, пытаясь сбросить с себя Чвирка. Тот забрался к нему под одежду и начал буйствовать.
Я воспользовался шансом и достал метательный нож. Секундная задержка и нож летит в корпус бандита. Тот вывернулся от боли и нож впечатался ему ровно в лоб. Нож я кинул косо и криво, поэтому он угодил в бандита обратным хватом, выбив его.
— Чвирк! Чвирк!
Муравей довольно вылез из под одежды бандита и спрятался в кармане плаща.
— Ловко ты его, — Мелгаз уважительно посмотрел в мою стороны и одобрительно кивнул головой. — Не каждый сможет с такой позиции по крутящемуся противнику сможет вырубить его.
Говорить, что это вышло случайно не стал. молча пошел связывать свою жертву веревками, которые были у Мелгаза. Сегодняшний стресс подошел к концу и хотелось отдохнуть, свалив всю работу на стражей правопорядка.

Глава 4

Остаток дня я провел за тренировкой по метанию ножей. Случайность, произошедшая с бандитом меня здорово расстроила и поэтому решил наконец-то прокачать этот навык. Себас заметил мой интерес к данному оружию, оторвался от стройки и провел целую лекцию с практическим занятием. Не мне одному, конечно, а всем ученикам. Те в свою очередь были очень рады, что у них появился шанс потренироваться вместо подготовки строительной смеси.
Оказывается существовала целая наука по метанию ножей о которой я даже не догадывался. Выслушав теорию и понаблюдав за точными попаданиями учителя, приступил к тренировке и не покидал площадку до самого вечера. Только под конец дня у меня что-то начало получаться и с довольными мыслями лег спать.
Утром меня разбудил Бегемот и обрадовал новым делом.
— Мне удалось взять заказ на охрану торгового каравана. Он идет в соседний город и займет два дня пути. Платят не много, но для вас это будет прекрасная тренировка.
— Как мы будем тренироваться в пути? На ходу такое не провернешь, тем более зима на улице и особо не потренируешься на морозном воздухе.
— Вам молодым одни отмазки нужны. Нагрузитесь рюкзаками и побежите пешком, никаких телег и оправданий. Сначала в одну сторону, потом в другую. Никаких опасностей не будет, торговец взял самую дешевую охрану, чтобы выглядело солидно, когда будете заходить в город. Там его ждут партнеры и нужно произвести нужное впечатление. Потом обратно сделаете марш бросок за один день.
Бегемот был прав. Ученики расслабились и давно не проходило нормальных тренировок, а тут можно и потренироваться и заработать. Тем более сам я давно не бегал и выносливость уже начала хромать.
— Хорошо. Когда и во сколько выезжаем.
Бегемот улыбнулся и беззаботным голосом сказал:
— Через час у западных ворот. Главный в группе ты, ребята уже все знают и ждут только тебя.
Чертыхнувшись, бросился собираться. Через сорок минут уже бы на месте и пожимал руки ребятам. Часть учеников осталось помогать на стройке, а вторая часть была тут. В моей команде был Риф с ребятами, Стиг и еще пара ребят, которых я видел на тренировках, но особо не пересекался с ними.
Торговец был уже на месте и осматривал нашу группу привередливым взглядом.
— И за это я отдал десять серебряных монет? За десяток юнцов у которых даже молоко на губах не обсохло?
— Мы можем уйти и тогда за такие копейки ищите других балбесов вас сопровождать, — демонстративно посмотрел на него, ожидая ответа.
Торгаш нахмурился, но решил не спорить и занялся своими делами. Караван состоял из трех телег, груженых тканями и каким-то бочками. Телеги-сани тронулись с места, выезжая в ворота и мы двинулись следом. Торговец больше не разговаривал со мной и демонстративно отворачивал голову, когда я проходил рядом.
— Итак ребята. Учитель сказал, что у нас две цели, тренировка и охрана каравана.
— Именно в такой последовательности? — хихикнул Лид.
— Да, именно в такой последовательно. Если мы будем сачковать, Бегемот сказал, что устроит нам адскую тренировку, наплевав на строительство ямы, а потом за нас возьмется Себас.
Послышалось пару недовольных вздохов. Ученики сами тосковали по тренировкам, однако каждый из них помнил, как проходят адские тренировки и никто не хотел их повторения. Колонна двигалась по утоптанному снегу и шли в медленном темпе. Кроме нас было еще парочка человек, которые напросились в попутчики к торговцу и он их взял за небольшую плату.
Ребят решил разделить на две группы: первая группа бежала впереди, а вторая бежала позади каравана. Между столицей и соседним городом была безопасная зона от бандитов и какой-либо опасности не предвиделось, кроме оголодавших хищников из леса.
— Как думаешь, мы сможем уже спуститься на четвертый этаж?
Лид ускорился и пристроился рядом со мной, Риф и Авин плелись позади и прекрасно слышали о чем мы говорили.
— Там есть сильные противники, которые нам не по зубам.
— Волки мрака, да? — уточнил Авин.
— Ты же уже там был с учителями? Тем более в день, когда ты дрался с гулем, один из учеников услышал, как ты говорил клановому, что лично был на пятом.
Меня передернуло от воспоминаний. Дикий забег от нежити, мертвая группа чистильщиков и ноющие мышцы. Если бы мы были там своей группой, то давно бы лежали кучкой обглоданных костей где-нибудь в тоннелях на пятом этаже.
— И чуть не сдох там. Туда можно ходить только с учителями, обоими! Если хочешь больше тренироваться и зарабатывать, вам нужно начать ходить одним. Я вас только задерживаю в развитии. Вы стали слишком беспечны и думаете, что жабы и финфолки это легкая добыча, но на самом деле это не так.
— Это мы уже заметили, когда пошли охотиться за жабой. Думали, что будет легкая прогулка, а на самом деле оказалось все намного сложнее.
Заметив мой заинтересованный взгляд, Лид рассказал, как они сходили на охоту. Оказалось, что парни довольно быстро нашли вход в катакомбы, вернее Авин провалился в какую-то трубу. Они решили разведать место и долго лезли по ней, в итоге выйдя по вентиляции на третий этаж. Там они наткнулись на большую группу финфолков и чуть не умерли, отбиваясь от них. С жабой тоже получился непростой бой и парни решили закончить сразу после убийства лягушки.
— Вот видишь. Получается, что вы надеетесь на меня и не выкладывайтесь на все сто процентов. Если я облажаюсь, а я облажаюсь, тогда мы все умрем.
— Артем дело говорит. Нам надо чаще ходить на третий одним и стать сильнее без поддержки мага, — согласился с моим мнением Риф. — И только когда начнем чувствовать себя на третьем комфортно, можно будет задуматься идти всем вместе на четвертый этаж.
Торговец решил прибавить темп и подстегнул лошадь. Та прибавила ходу и нам пришлось сосредоточиться на беге, отдавая все силы на бег. Помимо этого я запускал сонары, чтобы сканировать местность. Эдакая двойная тренировка и если поблизости окажется хищник, я замечу это и успею предупредить.
Иногда хищники возникали неподалеку от дороги, но не нападали на нас. Их пугало большое количество разумных на дороге. Мне приходилось притормаживать на месте, чтобы колонна скучковалась, чем вызывал недовольство торговца. Его недовольное брюзжание я перестал слушать на третьем часу бега, сосредоточившись на сонаре.
— Да сколько можно останавливаться? Вы задерживаете меня. Если так и дальше пойдет, то на мои деньги можете даже не рассчитывать! — в очередной раз заявил торгаш.
Он хотел успеть до завтрашнего вечера в город и его недовольство я прекрасно понимал, но ничего поделать не мог. Безопасность учеников была превыше всего.
Дело шло к вечеру и мы завернули на снежную поляну. Она была огромных размеров и телеги выстроились треугольником. В центре было решено сделать костер, чтобы ветер не надувал в спину. Только сейчас я понял, для чего на самом деле торговец взял нас в охрану. Ему были нужны обычные слуги, которые поставят для него лагерь, сделают еду и прочие приятное мелочи.
— Вот таллова задница! — выругался всегда спокойный Авин. — Этот торгаш начинает меня доводить.
— Я знаю мало людей, которые тебя могут допечь, Авин. Просто не обращай на него никакого внимания и игнорируй. Да и не смотри на него в общем, меньше захочется начистить торгашу его наглую рожу.
Лид гоготнут в голос, а я начал распределять задачи. Часть учеников отправились собирать хворост, часть ставила палатки, а Риф взялся готовить ужин. Торгаш укрылся в дорогой палатке со своими компаньонами и начала пить.
Когда мы наелись до отвала и отмыли грязную посуду, улеглись спать. Вернее я выставил дозорных и распределил смены, а потом завалился спать, напоследок проверив ближайшую территорию сонаром.
Дозорным приказал будить меня каждый час, чтобы я проверял все снова, за что заслужил удивленные взгляды, но парни не стали спорить. Спать в продуваемой морозами палатке оказалось той еще задачкой, поэтому меня даже будить не приходилось. Запустив очередной сонар, заметил, что на самом краю опушки был крупный хищник.
— Стиг, там хищник на краю поляны, приглядывай за ним.
— Так может схожу и прогоню его? Не хватало еще, чтобы подлез к нам незаметно. В этой кромешной темноте ничего не увидишь.
Запустил очередной сонар и заметил уже две точки. Тут я задумался, а не та ли это стая волков, про которую говорил тот охотник. Дело было летом, но кто сказал, что он смог отыскать их и истребить? Тем более сделать это в одиночку сложная задача, даже если под рукой у тебя есть ловушки и яд. Запустил сонар повторно и заметил уже четыре точки.
— Встаем! Стиг, буди всех, живо!
Парень посмотрел на меня удивленным взглядом, но выполнил приказ. Начал пинать ребят и по лагерю начали раздаваться недовольные возгласы. Пока будили остальных, точек стало уже пятнадцать штук.
— Что там случилось, чего разбудили, а? — из палатки вылез сонный Лид.
— Слушайте меня внимательно. Рядом стая волков из пятнадцати особей, может больше.
Грустные вздох прошелся по толпе учеников. Кто-то недовольно заворчал, кто-то радостно улыбнулся. Вернее один Лид заулыбался и достал меч из ножен.
— Ну что, кто хочет раздобыть теплую шкуру? Ее же продать можно! А потом пойдем в кабак отмечать. Мм-м-м… — мечтательно протянул Лид.
С ним все было понятно. После того случая, когда он сводил ту ученицу на свидание, у них что-то завертелось и парню срочно нужны были деньги. Не просто так, а чтобы потратить их на свою пассию. Теперь же, я был практически уверен, что он первым сунется в бой. Поэтому зарубить эту проблему на корню.
— Я на телеге буду, с меня свет и подстраховка. Лид, охраняешь меня и бдишь по сторонам.
— Ну-у! А как же волчья шкура? С них столько можно заработать, всех без меня убьют.
Жалобы Лида проигнорировал и оценил нашу позицию. Мы встали полукругом и стали ждать. Стая подходила медленно. Хищники думали, что мы не знаем об их присутствии и хотели к нам подобраться поближе. Запустил сонар и увидел итоговое число противников. Теперь видимо вышла вся стая, их оказалось двадцать три штуки. Тут же озвучил ребятам новые вводные и зажег сразу несколько светляков, от души напитывая их маной.
Три ярких солнца, одно за одним появились над нашими головами и осветили поляну. Послышалось недовольное рычание и позади нас в палатке завозились люди. Торгаш проснулся и хотел высунуться из палатки, чтобы высказать свое недовольство на шум.
— Спрятался назад, живо я сказал!
Торговец ойкнул и нырнул обратно, попутно закрыв вход в палатку, будто это его спасет. Там включился маленький огонек и заговорили голоса, но я уже не обращал на них внимания. Часть стаи отделилась от основной массы и они начали заходить в тыл, где никого не было, кроме меня и Лида.
— Семеро с нашей стороны идут, — обрадовал я товарища.
Лид довольно развернулся в обратную сторону и начал всматриваться в ночной мрак. Пришлось сделать еще одного светляка и подсветить противников с новой стороны.
— Ну что ребята, вот теперь начинается самая настоящая тренировка!
Заорал я, одновременно кидая в кучу волков заклинание каменных шипов. Задело сразу троих хищников и стая мгновенно бросилась в атаку. Следом за каменными шипами последовала картечь из пяти камней. Удар вышел слабым, но и этого хватило, чтобы вывести двоих со стороны Лида.
Сшибка!
Послышалось злое рычание животных и возбуждение возгласы учеников. Риф взялся командовать группой и парни ушли в глухую оборону. Слава богу, что животные не напали целым скопом, а пробовали нас на зуб одиночными атаками. Пришлось помочь Лиду, на которого наседало сразу трое волков.
Каменная пуля пробила насквозь самого крайнего волка и отбросила назад, маны на заклинание я не пожалел. Один из волков заметил меня и прыгнул в мою сторону. Лид буквально почувствовал это кожей и успел перегородить путь. Клыки столкнулись с железом и волк отпрыгнул назад, скуля от боли.
— Что, тварюга, хотела полакомиться человечиной? Не в мою смену!
Оскалу Лида мог позавидовать даже волк. Хищники инстинктивно почувствовали, что теперь это они стали добычей, а человек перед ними стал хищником. Они припали к земле брюхом и зарычали, скаля зубы. Лид махнул пару раз мечом и животные отпрыгнули назад. Только один из них попался и теперь у него на морде зияла глубокая рана.
Поняв, что Лид справляется, оглянулся назад. Оценил обстановку, увидел, что все хорошо и решил потренировать новый навык. Нож просвистел в воздухе и впился в бок хищника. Целился в голову, но все равно смазал. Если бы хищник был ближе, тогда, возможно, результат был бы иным.
Волки скулили от полученных ран, ребята азартно размахивали мечами и подбадривали себя боевыми возгласами. Каждый из них дрался со своим противником. Некоторые брались сразу против нескольких, но справлялись. Лид уже успел прикончить двух волков и теперь кружился в танце с оставшимися двумя.
Мне показалось или он шепчет заговор на богатую добычу?
— Они сейчас побегут!
Рявкнул Риф и рванул вперед. За ним бросились остальные ученики и строй волков дрогнул.
— Держитесь парами, прикрывайте друг друга! — отдавал указания Риф.
Мне пришлось переместить светляки дальше в поле, чтобы ученики не сражались в темноте. Каким-то шестым чувством понял, что мне нужно было спрыгнуть с телеги.
Не особо думая, почему я так решил и прыгнул. Мимо меня пролетает здоровенная туша волка. Вместо того, чтобы бежать с остальными, этот решил атаковать. Убийственная стратегия, но надо признать рабочая. Пришлось вытащить меч из ножен. Атаковать магией в упор было самоубийством. Махнул мечом пару раз, заставляя волка отскочить назад и разорвать дистанцию. Свободной рукой достал нож и без замаха бросил в цель.
Волк мотнул головой и нож как будто соскользнул со шкуры. Оскалившись, хищник начал подбираться ко мне поближе. Пришлось перехватить меч поудобнее и сосредоточиться на противнике. Теперь для меня не существовало внешнего мира. Есть только один противник и я.
Волк прыгнул на меня, целясь в горло. Блокировать такую многотонную тушу было безумством и я отпрыгнул в сторону. Лапа с когтями полоснула мой плащ и я почувствовал легкий толчок. Если бы не новые металлические пластинки вшитые с внутренней стороны плаща, меня бы задело.
По самому краю прошелся!
Одновременно с этими мыслями достаю еще один нож и отправляю в полет. Попадаю в лапу волка, но тот не хочет сдаваться, сразу рвется в бой. Удар мечом и успеваю отрубить ухо. Волк зарычал недовольно, но так же пробует вцепиться мне в ногу. Приходится отступать, сделав пару шагов назад. Неожиданно натыкаюсь спиной в телегу и понимаю, что пути назад нет. Волк подобрался ко мне в плотную и сейчас будет атаковать.
Таллова задница!
— Рр-р-р… — волк довольно зарычал.
— Чвирк!
Из кармана вылетает Чвирк и начинает кружить вокруг волка. Тот недовольно машет лапой по воздуху, пытаясь задеть Чвирка, но у него не получается. Зря он сменил цель. Удар мечом ровно в голову. Брызнула кровь и меня обливает кровью. Немного, но приятного из этого мало. Удар был слабым, но все равно летальным. Волк еще дергался в конвульсиях, но в этой дуэли победителем вышел я.
Быстро огляделся по сторонам и понял, что все кончено.
— Мы всех убили, наверное, — возбужденно заявил Лид.
Он уже стоял на телеге и осматривался по сторонам в поисках нового противника. Вдали шли уставшие ребята и весело переговаривались между собой. Кто-то тащил туши животных поближе к лагерю, кто-то чистил меч от крови.
Убедившись, что все целы и у ребят только легкие раны, запустил сонар, убеждаясь, что рядом больше никого нет.
— Сколько трупов всего? — в воздух спросил я, но мне оперативно ответил Риф.
— Двадцать три!
Все сошлось. Убили всех, кто к нам пришел в гости!
— Так уж и быть, шкуры можете забрать себе, но чтобы до утра успели все содрать. Я не намерен вас ждать, пока вы закончите их потрошить!
Торгаш показался из своей палатки и оценил масштаб сражения. Этот прохвост думал, что я не знаю классического договора на охрану караванов. Не тут то было. После того, как Байрон меня одурачил, я прозондировал этот вопрос и теперь имел представление о всех видах договоров. Кто с кем заключает, на каких условия и сколько это стоит.
— Они и так наши, все по договору. Никаких одолжений вы нам не делаете, уважаемый.
Торгаш зло глянул на меня и опять врубил режим игнорщика. Он круто развернулся на пятках и скрылся в палатке.
— Ну что, кто сколько убил? Кто зарезал меньше всех волков, тот сдирает шкуры!
Ребята наперебой начали хвастаться своими достижениями и доказывать, что это именно он, а не сосед по парте, зарубил волка. В какой-то момент дело чуть не дошло до драки, но я быстро прекратил это, раздав мягкие пули самым драчливым. Раненые пошли пить зелья и перевязывать раны, Авин и еще пару ребят принялись резать шкуры, а Лид отправился таскать туши с еще одним парнем.
Остальное время до утра прошло спокойно. Слышался только мат, который разносился от соседнего костра, который решили развести ребята, чтобы проще было разделывать туши. На это дело пришлось выделить троих ребят, чтобы они успели все сделать за отведенное время.
Утром погрузили туши и ребят, которые занимались всю ночь разделкой туш. Они настолько вымотались, что дал им время отдохнуть. Все равно от тренировки никуда не убегут. Отправились в путь с первыми лучами солнца. Лид, как обычно пристроился рядом со мной.
— Кто бы мог подумать, что вблизи к Лагосу бродит такая крупная стая волков. Может их кто прогнал с насиженных мест, вот и пошли искать, где бы им притулиться. Или какая тварь вылезла из своей берлоги и они испугались?
— Зима. Такую стаю сложно прокормить, если не передвигаться по лесу. Вот вожак их и повел на поиски еды.
— Еды на всех хватит, главное на одном месте не сидеть. Вот бы нам попалась еще одна такая стая. Голов под пятьдесят, вот веселуха будет!
Отмахнулся от фантазии друга и решил направить разговор в нужное русло.
— Ты же местный, расскажи, что-нибудь про деревни и города рядом. Может есть байки или рассказы про магов какие, основанных на реальных событиях.
— Хм… — задумался Лид. — Чтобы такого тебе рассказать интересного. Впрочем, можно начать с самых близких деревень. Все они жируют, потому что могут продавать свое добро сразу в два города: Лагос и Флиевайн. Тут же в основном выращиваются целебные травы. Считается, что травы растут лучше из-за близости к вулкану. Типо там есть всякие магические штуки и из-за магии все растет быстрее. Есть даже деревни, которые полностью выкупили кланы и они выращивают что-то одно.
Лид начал рассказывать все, что знает о местных деревеньках и жителях, потом разговор зашел про города. Оказывается за каждым городом закрепилась своя история возникновения. Мне было интересно слушать практически все. Было любопытно окунуться в мир за стенами столицы.
В отличии от столичных деревушках, на границе все совершенно по другому. Местные жители открыты для новых людей, готовы торговать и обмениваться ресурсами.
На границах же все совершенно по другому. Каждая деревня — это отдельная община, которая старается не коммуницировать с внешним миром. Только доверенные торговцы могут приходить в деревню и проводить сделки, только клан или хозяин их земель может просто так заявиться к ним. Остальные выдворяются за забор и это в лучшем случае. Если ты им не понравишься, можешь остаться там навсегда. Места там дикие и не везде распространяется власть Империи.
— Вот этот поворот, к примеру, ведет в деревеньку, которая выращивает целебные травы, о которых я говорил. Их выкупил полностью клан Водной глади. По словам моего старика, они прилично вбухали туда денег, чтобы поставить кучу теплиц. Даже провели горячий источник, чтобы земля не так сильно промерзала зимой.
— Да? Прямо рай для всякого ворья, разбирающихся в травах.
— Не скажи. Клан защищает свои инфе-фестиции, — с трудом выговорил последнее слово Лид. — Там всегда находится охрана из десятка человек. Так же они сделали там небольшой перевалочный пункт для своих людей. Даже некоторые клановые аристократки приезжают туда, чтобы лечиться. Целители же советуют сидеть в горячих источниках. Говорят, они омолаживают кожу, но по моему мнению, все это брехня, чтобы выбить из богатых дамочек побольше денег.
Знал бы Лид сколько девчонки готовы тратить на косметику и на омолаживающие процедуры, удавился бы от зависти. Таких денег парень никогда в жизни не видел и скорее всего не увидит. Рынок косметической продукции является одним из самых прибыльных после торговле наркотиками, оружием и природными ресурсами.
Наш разговор продолжился дальше и больше я не стал развивать интересующую меня тему. Значит много денег туда вложили, говорите? Насколько больно будет Водной глади, если я решу сравнять это место с землей?

Глава 5

В город мы пришли к вечеру. Успели прийти вовремя до закрытия врат. Нашего торговца встретили у ворот. Тот демонстративно расплатился с нами и сухо попрощавшись, ушел прочь.
— Предлагаю переночевать в ближайшем трактире, а утром отправиться продавать шкуры.
Мой план был принят на ура, только для экономии денег выбрали не трактир, а нашли бабушку на окраине, которая согласилась нас приютить за пару медяков в конюшне. Спать было не так уютно, как в постели, но ночь прошла спокойно и в относительном тепле.
На утро я отправил всю компанию продавать шкуры и Рифа назначил старшим. Ребята хотели возразить, но дело удалось быстро уладить. Рифа поставил главным и ответственным за продажу шкур. Он согласился, хоть в его глазах пылал интерес, куда я хочу свалить.
Наскоро перекусив, отправился в обратную дорогу. Пришлось даже выйти через другие ворота и сделать небольшой крюк, но у деревни Водной глади я очутился уже через пол дня. Бежал всю дорогу, жутко устал, но был доволен, как слон. Дистанции становились все длиннее и длиннее, значит выносливость росла с каждым днем.
Деревня была небольшой, домов на тридцать. Выделялись на общем фоне десяток теплиц и отдельная постройка-дом с горячим источником. Даже в зимнюю пору там отдыхали приезжие аристократы. Это место можно было сравнивать с загородной дачей под Питером. Можно было приехать, развеяться и потусить. Местные крестьяне выступали в качестве слуг и занимались всеми делами по дому.
Никакой охраны я не увидел, по крайне мере в том ее виде, который знал. Никаких сильных магический сгустков маны, никаких сильных артефактов или гуляющей стражи. Все было спокойно и уютно, поэтому подобрался поближе и запустил первый поисковый сонар.
— Чвир-рк! — из-за шиворота вылезло насекомое.
Муравей высунулся из-за шиворота и поглядел, что твориться на улице. Чвирк уже настолько обустроился на мне, что спокойно перебирался из одной части плаща в другую. Лазил за шиворот, залезал в рукава и штаны, заставляя дрожать всем телом от неприятных ощущений. Неудобств было немного, только неприятные ощущения, но даже к ним я начал потихоньку привыкать.
— Да, человек семьдесят по всей деревне. Никаких больших групп в одном доме, кроме трактира и горячего источника.
Чвирк понятливо прожужжал и скрылся под одежду. Холод ему знатно доставлял неудобств и насекомое старалось линий раз не показываться наружу, предпочитая тепло.
Странное все таки это измененное насекомое. Прослеживались зачатки разума, хотя такого в принципе не могло быть. Правда преподаватели в университете рассказывали, что напитанные маной животные отличались от своих собратьев изрядным умом и проницательностью. Возможно эволюция, через которую прошел Чвирк, подстегнула его интеллект на новый уровень.
Пройдя полукругом по кромке деревни, нашел место, через которое можно было пробраться к деревни ближе всего. Пока проводил разведку, на улице уже наступила ночь и люди ушли из горячего источника. Большинство перебралось в трактир и звуки веселья разносились на всю округу.
Запустив сонары на полную катушку, убедился, что с моей стороны никого не было. Начать решил с ближайших теплиц. Чем ближе пробирался, тем больше понимал, что это не просто обычные дачные теплицы, а целый комплекс по выращиванию растений. В центре располагалась установка с неизвестным мне устройством. Была также автоматическая система полива и все это дело состояло из комплексной артефактной системы.
Из учебников знал, что некоторые растения настолько привередливые, что их нужно было поливать каждые полчаса и сделать это с помощью человека было нереально, поэтому задействовались серьезные технологии.
— Какие же травы вы тут выращиваете⁉
Чвирк завозился под плащом, но утих, удобно устроившись в одном из внутренних кармашков. Пришлось освободить для него парочку, чтобы он смог устроиться поудобнее. Он даже успел натаскать тура разных веточек и камешков, делая из карманов своего рода муравейник. Правда они рушились от любого движения, но Чвирк не унывал.
Я собрался с мыслями и приступил к работе. Меня ждала работа на износ, которой я не боялся. Дело было простым и сложным одновременно. Под агрегат в центре установил заклинание с отложенным действием. Этому научился в прошлом месяце, когда в очередной раз ходил помогать Нарвагу с обновлением охранных заклинаний. Учитель рассказал, что некоторые ловушки специально настраивает так, чтобы они срабатывали через определенный промежуток времени. Так противник думает, что ловушки в этом месте нет и расслабляется.
В моем случае установил задержку на несколько часов. Приходилось делать артефакт из обычного камня и тратить прорву маны, но это того стоило.
С первой теплицей расправился за полчаса. Дальше дело пошло быстрее и следующую теплицу отработал за двадцать минут. Всего теплиц было несколько десятков и что самое смешное, никто даже не думал их охранять.
Ну да, а зачем охранять пустые теплицы зимой? Все артефакты или накопители отсюда убрали, тут ничего не растет по естественным причинам. Ждут начала Дождевого сезона, чтобы засеять все и уже тогда начнут охранять.
Только я подумал, что работа окажется лафовой, сразу же понял, что ошибся. Самая последняя теплица оказалась под охраной. Человек спрятался внутри помещения и беззаботно дрых.
Понял это, когда прождал охранника снаружи добрых десять минут и наблюдал за замершей целью. Потом до меня донесся храп человека и осторожно открыл входную дверь.
Парень спал безмятежным сном, но рисковать оставлять охранника в живых не рискнул. Только я приготовил каменную пулю, как из под одежды выбрался Чвирк начал водить мордочкой по сторонам.
— Чвирк-чвирк!
— А? Кто здесь?
Парень подорвался на месте, будто его застукал начальник и заозирался. Каменная пуля прошила его насквозь и он мгновенно умер. Хладнокровное убийство, но я даже не думал смутиться. На его плаще была вышита эмблема Водной глади.
— Сам виноват, что выбираешь таких паршивых нанимателей.
В теплице работал артефакт обогрева со средним накопителем. Тут же на полках росло множество ровных рядов целебных растений. Слабый флер из маны почувствовал сразу же, как зашел внутрь теплицы.
Тут пришлось задержаться и собрать в рюкзак все растения и плотно укутать их в ткань. Плюс пару серебряных монет никому не помешает. Отработав последнюю теплицу, направился к горячему источнику. Было желание найти склад, где они сушат траву или хранят ее, но в таком месте точно должна стоять артефактная защита. Найти сложно, и есть вероятность напороться на людей, а на такой риск пойти не мог. Так же боялся, что его просто не существовало, хотя на моем огороде, который находится под той самой деревенькой, где я прикопал Гайда и Расти, был склад. тот парень, которому я плачу деньги, сам сделал его и стал хранить там травы.
Надо будет в скором времени наведаться туда и забрать травы, чтобы продать. слишком долго я там не объявлялся и слишком долго я не платил тому парню.
Оценив высокий забор, окружающий источник, сделал себе ступеньки из недоделанного заклинания каменных шипов и перебрался через него.
— А тут миленько!
— Чвирк-чвирк!
Муравей тоже оценил исходящий паром источник и даже вылетел на свежий воздух. Температура вокруг источника была приятной и даже не морозила кожу. Заметил даже один артефакт на стойке, который по логике должен генерировать тепло в воздух, превращая это место в кусочек лета. Там, как ни странно тоже оказался средний накопитель и моя коллекция накопителей пополнилась. К этому моменту я был уже пуст и пополнил ману из кристалла.
Пройдясь по всему дому, нашел ее три артефакта со средними накопителями и по итогу стал обладателем сразу пяти средних накопителей. Если переводить на деньги, то целый золотой подобрал с земли. А если наполнить маной, то еще больше. Эта вылазка уже окупилась только из-за одних артефактов!
Хотелось найти что-то еще из полезного, но больше ничего ценного не сумел найти. Пришлось вернуться к источнику и приступать к делу. Из первого занятия с Нарвагом я помнил, как он объяснял мне заклинание по выведению воды из недр земли. Обратный процесс запустить не смогу, однако могу изменить направление течения источника, нарушить внутренние токи смещение породы и сжечь дом.
Времени на эту задумку потратил прорву. Два часа если быть точным. Сначала пришлось определить самую уязвимую точку источника, затем пришлось перекрыть ее. После этого выбрался за забор и выкопал огромную яму. В какой-то момент источник прорвался через землю и начал вытекать наружу.
Перебравшись обратно, оценил, как уменьшается уровень воды и похвалил себя. Достав из-за пазухи кремень и нож, начал высекать искру на сваленные в кучу тряпки. Настолько был поглощен мыслями, о хорошо проделанной работе, что голос позади застал меня врасплох.
— Эт-то чо ваще тоэ, — еле выговорил пьяный аристократ.
В том, что это был юный аристократ, не было сомнений. Он стоял в одном полотенце и обнимал двух красивых служанок. Те тоже прилично выпили и еле-еле соображали, где находятся и что делают. Пьяное трио покачивалось и делало небольшие шажочки в мою сторону.
— Я ты спра-ашива-ююю, хде таво!
Искра удачно попала на тряпку и начала разгораться. Как тут оказался пьяный клановый не было времени раздумывать. Аккуратно взяв тряпки, поднес к деревянной стене и начал раздувать огонь. Сейчас было главным сделать дело и смыться, пока не пришли его более трезвые дружки.
Забор рядом со мной взорвался множеством щепок и меня бросило на землю. Лицо обдало горячим воздухом и рядом со мной загорелся уже настоящий костер.
— Ты смеешь игнорировать меня⁉ Мага ранга мастер-рааа!
Аристократ сказал фразу без единой запинки. На секунду меня прошиб холодный пот. Маг как-то очистил кровь от алкоголя, но это мысль быстро улетучилась. Аристократ сразу же потерял свой боевой дух и расклеился.
Эта таллова задница начала колдовать на пьяную голову! Он же мог убить себя и служанок!
Убегать не было смысла, все равно упустил момент для побега. Каменные блоки выросли передо мной и их снесло еще одним заклинанием. Кажется это был обычный фаербол. Маг кастовал самые слабые заклинания, но вливал в него столько маны, что фаербол превращался в страшное оружие.
Меня бросило назад и протащило по земле. Чвирк недовольно заверещал, но слушать насекомое не было времени. На автомате выставляю перед собой еще несколько блоков, а потом перехожу в атаку.
Бросил в мага каменную пулю и та предсказуемо отскочила от артефактной защиты. Перстень на пальце аристократа засверкал высвободившейся маной. Артефакт был невероятной силы и все последующие атаки стекали на землю бесформенными комками.
В этот раз маг скастовал массовое заклинание, но очень слабое. Кольцо огня кругом ударило во все стороны и одна из девушек заверещала от боли. Каменные блоки едва справились с атакой и я понял, что пора делать ноги.
Огонь вцепился в дерево и начал пожирать дом. Вдалеке раздавались голоса, а маг кричал мне проклятия. Он был настолько пьян, что еле передвигался. Как это человек смог произносить заклинания оставалось загадкой. Может он был старшим мастером и овладел данными заклинаниями на превосходном уровне? Преподаватели рассказывали, что архимаги могут в полной отключке на одних инстинктах кастовать некоторые заклинания, если им угрожает какая-то опасность. Студенты в это не верили, но кажется, в этом есть доля правды.
Убегая по дуге от деревни, послышались взрывы в теплицах. Оборудование разлеталось на куски от каменных шипов. Надеюсь, что преследования не будет. Пока они разберутся в произошедшем, потом направят погоню, пройдет куча времени.
Дикий марш бросок к поляне, где мы сражались со стаей волков дался мне сложно. Преодолеть такое расстояние за небольшой промежуток времени было непросто. Через десять минут моего бега поднялась метель и снегопад. Следы шедшие по дороге сразу же замело и теперь меня точно не могли найти.
Встретился с ребятами уже там и после этого началась вторая часть адской тренировки, весь остаток ночи. Пришлось глотать зелья выносливости и потратить все что у меня было. Утром мы каким-то чудом оказались перед воротами и как только мы явились в яму, рухнул на пол. Слушать Себаса, который вышел раздать люлей не было сил. Ребята тоже выложились на полную и еле стояли на ногах.
Просыпался через силу. Все тело ломило от усталости, но тут раздались шаги и меня бесцеремонно пнули по пятой точке.
— Вставай лентяй. И так задержались в дороге, так еще и дрыхните до самого вечера! Почему не прибыли раньше? По девкам гуляли весь день в Фиевайне?
— Мы продавали шкуры, это долгое дело! — сквозь сон попытался оправдаться перед разгневанным учителем.
— Знаю, Риф все рассказал, как ты выбивал самую выгодную цену у продавца.
О как. Значит Риф сам решил меня прикрыть, чтобы не досталось от учителей. Спасибо ему огромное! Спас нерадивого ученика от адской тренировки.
После утренних процедур, отнес все награбленное к гейзеру и оставил лежать до лучших времен. А артефакты продам вместе с новой партией накопителей, как те подзарядятся.
— Артем, к тебе приходил посыльный и хотел что-то передать на словах, но тебя не было. Некий Торс хотел тебя видеть, передали, что ты знаешь куда прийти, — выхватил в коридоре меня Бегемот. — Сегодня мы должны уже закончить стройку. Забор потом поставим, как войдем в тренировочный режим. Как сходили кстати? Вы задержались в дороге, что-то случилось?
Он посмотрел на меня с интересом, но не сказать, чтобы очень. Бегемот просто хотел потянуть время, прежде чем приступать к завершающему этапу строительства. Учителя и так проделали громадную работу и тоже уставали. Себас все время поторапливал Бегемота и заставлял применять доспех духа. Среди их двоих он выкладывался больше всех и заслуживал легкую передышку.
— Ничего интересного. Торговец оказался гнусным гадом. Вечно нас доставал и был всем недоволен. Шкуры продали и разделили между собой. Риф и Лид проявили себя хорошо, про остальных не знаю. Видел только их в бой, до остальных не добрался, либо темно было, либо некогда. Туда бежали, обратно бежали глотая зелья выносливости, — быстренько отчитался по основным пунктам «поездки».
— Ладно. Риф деньги мне уже отдал за работу. Все пойдет на дело, можешь не переживать.
За деньги я не переживал. Фактически яма была отстроена полностью на мои деньги и как-то само собой Себас и Бегемот начали отчитываться передо мной на что и сколько было потрачено денег.
Распрощавшись с Бегемотом, отправился к фермерам. Было интересно узнать, что произошло. Внутри заворочался вечно подозрительный Артем. Вдруг Императору не понравилась рыба и он решил наказать нерадивых поставщиков. Или тот стражник из Водной глади успел нажаловаться кому-то из старших и те вышли на мои фермы.
— Господин! Помогите нам! Сами не справимся. Пришли бандюки, отца побили и Торсу надавали по шее. Сказали, что сегодня придут за деньгами, если не хотим, чтобы наши склады сожгли.
— Они представились?
— Ага, Короли переулков. Сказали, что теперь они над портом властвуют.
— Вечером говоришь?
На минутку я задумался. Появилась прекрасная возможность раздобыть очередных языков. На меня они вышли совершенно случайно. Скорее всего они только пришли в порт и начали с самых известных мест, находящихся на слуху у местных бедняков.
— Хорошо. Если я не успею вернуться, скажи, чтобы дождались меня, деньги я принесу.
Лука снова упал на колени и начал кланяться. Ну никак из него не выбить эту привычку. Сам тем временем побежал к Руфусу. Времени до вечера оставалось не много, а чтобы собрать людей на это дело, еще меньше. Ворвавшись в кабинет к капитану, огорошил его новостью.
— Как пришли!
Руфус вскочил из-за стола и ударил рукой по столу. Его воинственный вид кричал, что сейчас что-то произойдет. Я ожидал гнева, криков или еще чего похуже. Однако действительность оказалось другой.
— Это же отличная новость!
Он заметил мои поднятые в возмущении брови и решил пояснить.
— Ну сам подумай. Раньше у меня было только разрешение от господина Гиффорда, а теперь у меня есть официальная причина, чтобы залезть на территорию Ставруса. Теперь не одна группа может действовать, а сразу несколько. Это совершенно другие ставки на кону будут.
Руфус довольно улыбнулся и начал собираться. Носился по кабинету и доставал оружие из всевозможных мест. Его, к слову, оказалось огромное количество. Капитан собирался как на войну. То сдвинет книги и достанет кинжал, то откроет комод и оттуда вывалится артефакт, то картину приподнимет и оттуда вытащит еще одно колюще-режущее.
Через пять минут капитан был готов к выходу и силком вытащил меня из кабинета, поторапливая при этом. Создавалось чувство, что Руфусу это было намного нужнее, чем мне самому.
— Не смотри на меня так. Зима, порт стоит, работы нет, а я тухну в кабинете. Если бы не погоны, давно бы пошел сидеть по кабакам и трактирам разнимать драки и веселиться.
Руфус зашел в один из кабинетов и послышался властный рев. Внутри что-то уронили на пол, а потом послышался топот ног. Из кабинета выскочил боец и рванул вниз по лестнице. Пока мы спускались вниз, нас уже ждало трое бойцов.
— Мелгаз где? — опять рявкнул Руфус.
— Так на юге, раскручивает одну из версий, — отрапортовал боец.
— Ладно, идем так. Четверо бойцов, плюс маг. Не притащат же они на дело сразу два десятка шестерок.
Ждали мы бандитов порядка двух часов. От нечего делать предложил Руфусу зажарить на костре парочку карпов и капитан с радостью согласился. Он сидел на камне, следил за бойцами, которые готовили еду и наслаждался морозным холодом.
— Сейчас бы в море, да посидеть денек другой с сетью, — мечтательно заявил он. — Только вот лето нужно, что после долгого дня искупаться в теплой воде.
— Ага, чтобы тебя утащил морской кун.
Один из бойцов сделал странный жест рукой, а Руфус скривился.
— Сказки все это доморощенных стариков. Если и были такие, то в далекой древности, когда боги ходили по земле.
— А что за тварь такая?
На меня уставилось несколько удивленных пар глаз, а потом Руфус стукнул себя по лбу.
— Точно. Они то не знают, а я подзабываю все время. Морской кун — это легенда…
— Не легенда, капитан! Моего деда утащили на дно, — сразу же возразил тот самый боец.
— Миндл, завали тыковку! Иначе никаких премиальных в этом месяце!
Боец сразу же закрыл рот и обиженно уставился на море.
— Так вот. Раньше, когда боги ходили среди людей и передавали свою мудрость, они проводили эксперименты. К тому времени Праотец ушел из нашего мира и боги учились сотворять новую жизнь, подражая родителю. Что-то получалось хорошо, что-то плохо. Морской кун получился плохо. Это если обычными словами. Они скрестили самое большое морское животное и человека. Чего они добивались неизвестно. Маги нашли только фрески в одном мертвом городе древних. Там было нарисована чудовище, пожирающее людей и разрушающее города.
Руфус ловким движением ножа выковырял косточки из рыбы и закинул в рот. Он зажмурился и начал причмокивать. Этим воспользовался Миндл.
— Это только теория. Я вырос в рыбацкой деревушке. Рыбак в седьмом колене, если быть точнее. Еще мой прапрапрадед, живший в Кровавую эпоху лично видел, как Темный маг вызывал это чудище из морских глубин. Оно было настолько огромное, что дед разглядел его с другого берега моря. Он тогда еле-еле спасся. Когда морской кун покидал морское дно, разверзся такой шторм. Все корабли потопило огромными волнами. Суще тоже досталось, смыло все прибрежные деревеньки и несколько крупных городов. Даже столица не выдержала и ее залило.
Дослушать историю не дал Лука. Он прибежал к нам и подал знак, что гости уже на подходе.
— Ну что ребята, все знают что делать, разыгрываем как по струнам. Главное брать всех живыми!
— Так точно капитан! — хором отозвались бойцы.
Все повставали с насиженных мест, а я двинулся встречать гостей. Они так раз уже подходили ко входу на ферму и оценивающе посматривали на меня.
— До этого их было двое, а теперь вон скока, — Лука боязливо отошел назад и скрылся в дверях склада.
К нам шло пятеро бандитов разного калибра. Солянка состояла из двух тощих, одного жирного и двух длинных и массивных детин. Последние очень были похожи друг на друга и скорее всего имели родственные корни.
— Это ты тот самый хозяин этого благолепия?
Бандос харкнул мне под ноги и чуть не попал на сапог. Мужик не особо церемонился и сходу показал, что из нас тут главный. У меня отбило любое желание с ними разговаривать, но Руфус настоял на том, чтобы сначала прояснил один момент.
— Ну и под кем вы ходите?
Скопировал манеру речи их главаря и так же харкнул ему под ноги. Безмятежность, с которой я это сделал, на несколько секунд поразила их, а потом они загоготали в голос. Кто-то схватился за животы, кто-то бил себя по коленке.
— Ну ты дал паря, — вытерев проступившие слезы, начал главарь. — Будто шут решил выступить перед аристо. Варх, сломай ему руку, а потом продолжим разговор.
Главарь обратился к одному из братьев и с легкой улыбкой начал ждать продолжения. Громила пришел в себя и двинулся ко мне. Только вот не дошел. Заклинание мягкой пули вобрало в себя все шесть кругов маны и ударило в грудь здоровяка.
Из-за дверей выскочил Руфус с тройкой стражников и завязался бой. Я же разорвал дистанцию и готовил вторую мягкую пулю. Влить достаточно маны не успел, поэтому отправил заклинание так. Пуля ударила в плечо второго верзилы и развернуло на сто восемьдесят градусов. Руфус воспользовался моментом и ударил его по внутренней стороны колена. Парень грузно рухнул на колени, а потом капитан ударил его по затылку дубинкой. Верзила упал лицом в снег и затих.
Остальные бойцы уже вырубили оставшихся и теперь довольно связывали тела. В сознании оказался только главарь.
— Без сучка и задоринки! Всегда бы так, Артем. Лихо ты магией начал управляться. Я, конечно, не спец, но ты стал быстрее магичить.
Руфус уселся на главаря и и отвесил подзатыльника дергающемуся бандиту.
— Так паря. Можем по простому, можем по плохому. Как хочешь? — бодро обратился к нему капитан.
— Сдохни имперская шавка. Иди оближи якорь и сбросься со скалы, Короли переулков ничего тебе не скажут!
Высокопарная речь закончилась и Руфус пожал плечами.
— Ну вот и определились. Ребята, ведем всех в допросную.

Глава 6

Присутствовать на допросе по понятным причинам не стал. Руфус сказал, что будут предприниматься методы специального воздействия, и этого намека мне хватило, чтобы убраться куда подальше.
Разобравшись с проблемой, отправился обратно в яму и забрал Рифа с ребятами. После этого сходил с ними к тайнику в переулке и забрали все бутылки с вином, которое там лежали. Пришлось сделать целых две ходки, чтобы все перенести в подвал ямы.
Риф глянул на соскладированые рядом травы, артефакты и накопители.
— Никогда не был тут. Откуда тут столько добра? Мы же ничем незаконным не занимаемся?
— Да ладно тебе, если и занимаемся, то какая разница? — Лид махнул рукой и поставил ящик с вином.
— А то, что к нам могут возникнуть вопросы и после этого тебя никто не возьмет на служку к Императорскому двору, — пояснил Авин.
Из нашей тройки он был самым правильным и не любил мутных схем. Эдакий моральный компас нашей компании.
— Все законно. Травы выращиваю в одной месте в лесу, накопители наполняю маной, а потом продаю. Ничего криминального.
Авин успокоился, услышав ответ, но все так же с подозрением посмотрел на меня.
— А вино?
— Скажем так, это компенсация нашей яме за то, что она сгорела.
— Так значит правы были ребята, когда говорили, что за этим кто-то стоит! — с жаром воскликнул Лид.
— Да, но пусть это останется тайной. Все равно этого не хватит, чтобы вернуть все затраченные деньги.
— Как бы нам не досталось потом… — грустно проговорил Авин.
— Ладно, лучше о другом поговорим. Скоро начнется подготовка к соревнованиям. Учителя уже подали заявку и приходил человек от Даехон и он согласовал наше участие. Сказали, что теперь яма официально вернулась в строй и даже говорили, что поднимут там какой-то рейтинг, — начал Лид.
— Это же отлично! Правда теперь с нас снимут сорок шкур, а потом пропустят через жернова боли. Потом Себас начнет свой комплекс растяжки, а Бегемот возьмется за усилители.
Нас всех передернуло от слов Рифа. Скоро учителя возьмутся за нас всерьез и понятие свободного времени у нас совсем перестанет существовать. До этого всего нужно было решить все дела, которые нужно было закончить.
Отпросившись у Бегемота на один день, устроил марш бросок до той самой деревеньки. Зарк, тот самый парень, который занимался выращиванием трав в тайне от остальных жителей деревни, ответственно подошел к делу и все это время ухаживал за полем с растениями.
— Господин, тута вы, вернулись!
Парень заулыбался, будто к нему пришла в гости знаменитость и теперь хотела с ним сфотографироваться.
— Все сделано, как велено. Тута все лежит!
Зарк отодвинул деревянный настил с земли и мне открылся вид на логово гризли. С моего последнего визита это место преобразилось. Теперь логово походило больше на землянку, где стояли стеллажи с травами и мешками. Парень углубил яму, заделал лишние дырки, натаскал веревки, кольев и сушил траву. Тут было собрано огромное количество травы за пол года.
— Проблемы возникали?
— Нет, господин! Сделал все, как велено. Правда не закопал серебро, а переплавил монеты на крестик! Всегда при мне и если надобно продать смогу!
Вспомнил свои слова и напутствие, кода расставался с парнем. Он оказался умнее, чем я предполагал, а это значит, можно вести с ним дело дальше.
— Хорошо. Вот тебе десять серебряных монет. Как продам и вернусь снова, будут еще деньги.
— Господин! — Зарк упал на колени и обхватил мои ноги. — Такие огромные деньги, за такую работу! Молиться на вас буду!
— Не за работу, Зарк, а за твое молчание! Если кто узнает об этом, если кто заподозрит… И тогда ты больше не увидишь своих денег, никогда. Все зависит от твоего языка, сможешь ты молчать или нет.
— Конечно будут нем, как талл! Пусть цепишь за мной придет, если я раскрою свой рот и обмолвлюсь об этом хоть раз. Тута все будет хорошо!
Дальше мы обсудили план работ. Вернее Зарк сейчас отдыхал в зимнее время и ждал весны. Я же оценил сколько семян у нас в наличии, составил список на следующую закупку и отправился обратно в Лагос. В рюкзак все не поместилось и пришлось взять еще одну сумку. Бег обратно с грузом вымотал меня окончательно и пришлось отлежаться до следующего дня.
Утром, когда пришел в норму, решил собрать все травы, которые имелись в подвале и отправился к Расмусу. Юный аристократ обещал, что выкупит у меня травы по сносной цене и его словом я хотел воспользоваться. Завалившись на второй этаж, где проводил свободное время Расмус, заметил вдобавок Конну.
— Ты⁉ — она глянула на меня странным взглядом и покраснела.
— Я, — не стал обращать внимание на нее и сразу же обратился к Расмусу. — Привет, наследнику клана.
— Да какой я тебе наследник, так, второй на очереди, — смущенно отмахнулся Расмус.
— Давай лучше делать деньги, я тут кучу товара принес.
— Фу, как воняет. Ты что по лесу бродил и собирал сорняки? — попыталась задеть меня девчонка.
— Ага, — простодушно ответил ей и моя реакция на ее издевку ей не понравилась.
Конна отступила на шаг, нахмурила бровки и пожевала губы. Она хотела что-то ответить, но вмешался ее брат. Расмус не стал задерживать процесс и позвал специального человека, который всегда находился в усадьбе. Спустя мгновение в комнату зашел оценщик и начал рассматривать товар.
— Ого, какие экземпляры у вас в наличии. О, а вот это семицветный лиственник, редкий экземпляр. А вот это стальной росток, причем выращен в магической среде.
— Откуда у тебя столько ценных растений? — удивленно на меня посмотрел Расмус. — Обычно такие приносят охотники на измененных чудовищ, которые находят их в закрытых зонах. Ты с Нарвагом куда-то съездить уже успел или в какое-то другое место ходил?
— Нет. Учителя видел всего пару раз с момента нападения. Он все время потратил на обновление защитного контура и только недавно освободился от дел. Теперь вот наращивает силу заклинаний и возвращается к делам, после долгого отсутствия.
— Это да, защита у него будь здоров, — через вздох ответил Расмус.
— А ты откуда знаешь, был в гостях у этого Нарвага⁉ Когда… Это же Лесной клык, мы с ними только недавно начали вести дела.
Конна вопросительно посмотрела на своего брата и тот смутился. Я же прекрасно понимал, откуда Расмусу известно по поводу защитных свойств поместья учителя. Видимо второй наследник располагал результатами о неудачном нападении на жилище мага.
— Разведка работает хорошо, в отличии от других структур.
— Ага, единственное, кто не облажались в последнее время, — язвительно заметила Конна. — Ты бы лучше поделился информацией с Артемом. Он вроде бы самое заинтересованное лицо в этом деле. Но что я, третья наследница, знаю в ваших делать, — Конна дернула головой так, что косы ее волос стеганули по воздуху и обвились вокруг ее шеи.
— Помню, я помню. Только вот хотел рассказать, а ты поперек телеги, да на дорогу плашмя.
Расмус замолчал, собираясь с мыслями. А я не торопил его, сейчас меня интересовал оценщик, который перебирал травы и охал каждый раз. Меня это изрядно радовало, когда уши улавливали новый удивленный вздох. Охов было много, ахов еще больше, но что-то оценщик посматривал на Расмуса из подо лба, но парень не обращал на него внимания.
— Расследование с обеих сторон закончено. Наши специалисты дважды проверили твои слова и все привело к Водной глади. Лесной клык тоже пришел к такому же выводу. Все упирается в твои показания. Ты все так же не хочешь давать их? — с грустью в голосе спросил Расмус.
— Да. Они мне прямо на это намекнули. Никаких показаний в сторону их клана я не дам. Главное, что вы знаете, кто за всем стоит и сможете решить вопрос своими силами.
— Отец может дать тебе защиту. Я переговорил с ним на эту тему и есть место учеником пойти к одному магу на дальнем форпосте.
— Тогда останется яма без защиты и в случае чего, Хилы могут ответить уже им. Там обычные подростки, даже не маги. Они ничего не смогут сделать против клана.
— Можем, наверное… Отец точно не захочет идти на открытый конфликт. Если бы ты дал показания против них, плюс к этому наше расследование, тогда это бы поставило точку в конфликте. Отцу придется играть по другому и решать возникший вопрос без привлечения первого отделения.
— По другому, это надеюсь имеешь в виду удары по их инфраструктуре в столице? Или хотя бы снесете их деревни на окраинах?
— Отец уже ведет переговоры с Лесным клыком. К чему они пришли, он еще не рассказал, однако пару показательных ударов они точно нанесут, чтобы напомнить Водной глади о своем месте. Тем более, что Лесной клык возьмет на себя некоторые ответные действия.
— Братец, ты забыл рассказать, что оба клана заключили несколько договоров на целый год. Теперь Лесной клык будет предоставлять ресурсы из закрытых зон на продажу Грозовой бури за хорошую цену. А Водники теперь вынуждены искать других скупщиков их растений.
Внутри меня обрадованно потер ручки злой Артем. Неприятности обрушившиеся на клан Водной глади грели мне душу. Учитель теперь не будет бросать на меня косые взгляды, да и Расмус наконец-то перестал обижаться.
— Уважаемые, я закончил оценку. Травы надо сказать, отличного качества, но надо учитывать их незрелость. Также хочется отметить, что маны в них есть, но не так много, как в растениях из закрытых зон. Условия хранения были не лучшего качества и в основном тут материалы для малых и средних зелий, при самом удачном раскладе…
— Давай короче. Это мой друг и не надо занижать стоимость трав. Дай честную цену за все, — приказал Расмус.
Оценщик смутился, но быстро взял себя в руки.
— Как пожелает второй наследник клана. Честная цена за все двадцать два золотых.
Расмус присвистнул. Я мысленно тоже удивился. Такой цены не рассчитывал получить даже приблизительно. Думал, что получу за все максимум десять золотых. Готов был даже к некоторым уступкам, но финальная цена мне очень понравилась.
— Тут есть один редкий экземпляр, стоящий три золотых. Его можно использовать для высших зелий, — как бы оправдываясь, произнес оценщик.
— Хорошо. Вернее отлично! Сейчас Снежный сезон и получить такие травы из нового источника многого стоит. Наши алхимики будут рады за такие травы, — честно признался Расмус. — Арте, если у тебя есть еще возможность выращивать травы, я с радостью скуплю у тебя их напрямую!
— Расмус, пять ты про работу! Алхимики то, алхимики это! Никуда без своих алхимиков не можешь сходить, — ядовито пробурчала Конна. — Лучше бы поскорее надавили на ректора и вышвырнули Дора из академии. Терпеть больше не могу, когда вижу его нахальную морду.
Точно! Дор ст Хилл сейчас учится в академии, пересекается с Конной и Расмусом на занятиях. Как я мог забыть об этом.
— Ректор сейчас не готов разговаривать на эту тему, — отрицательно покачал головой Расмус. — Он недавно отбился от храмовников и еще не готов заниматься такими делами. Все вопросы решает адъютант, а ты сама знаешь, какой он.
— А что с храмовниками такого произошло? — задал интересующий для себя вопрос, ответ на который я прекрасно знал, но хотелось бы услышать это из чужих уст.
— Да ворвались храмовники с епископом недавно, выставили ноту протеста о том, что академия держит в библиотеке книги с запретным языком. Там была другая формулировка, но это если коротко перевести на человеческий лад. Потом была тяжба и разбирательства.
— Нашли что-нибудь?
— Ага, — улыбнулся Расмус. — Целых две книги и один свиток. Ректору здорово влетело за это и он две недели ходил в храм, решая вопросы с епископом. Говорят, что ректор внес огромное пожертвование на постройку новых храмов на западе Империи. И только потом епископ от него отстал. Даже на празднике по случаю дня рождения сына Императора, они друг на друга смотрели так, как делают это заклятые враги. Думали, что дело дойдет до драки, но все обошлось.
Вот как? Не ожидал, что проверка даст такой результат. Надеюсь, что ректор получил массу впечатлений от этой проверки. А так же надеюсь, что его адъютанту тоже досталось по шапке.
Еще немного поразговаривав, решил отправиться в банк и забрать оттуда разную мелочевку. В банке хранилась золотая цепочка, пара колец, которые я снял с тел Гайда и Расти, а так же пару медных колец из катакомб и тайника под деревом. Забрав всю бижутерию, подумал к кому могу пойти с данным вопросом. Ответ оказался очевидным.
— Борв! Ты тут?
Войдя в лавку, не увидел никого и поэтому крикнул, привлекая к себе внимание. За перегородкой, ведущей в мастерскую, кто-то завозился и спустя секунду вышел худощавый парнишка. Он был человеком и это навело меня на странные мысли.
— Чего желает господин? Сейчас господина Борва нет на месте. Он отошел по делам и вернется ближе к вечеру. если хотите, могу передать ему, что вы заходили.
— Да? Хотел кое что продать еду, но лучше сделать это лично. Можно присмотреть себе кое-что из оружия.
Гном не раз заявлял о своей нелюбви к долгоногим. В прошлый мой приход, в лавке были одни гномы и сейчас появление человека за хозяйской лавкой было очень подозрительным. Пока парень начал неумело шарить по лавке в поисках необходимых вариантов, я запустил сонар. Через деревянную стенку от общего зала, было много живых организмов и все они не двигались. Либо делали это бесшумно!
Поняв, что происходит, посмотрел еще немного на предложенные образцы, повздыхал на дорогие цены и распрощался с липовым продавцом. Спустя секунду, я уже обходил мастерскую с обратной стороны и заглядывал в окно, через которое увидел занимательную картину.
Борв был связан по рукам и ногам, он дергался, пытаясь развязаться, но у него это плохо получалось. Рядом с ним валялось еще трое гномов, лежащих без сознания.
— Не дергайся, земляной червяк!
Жилистый мужик ударил с ноги в район груди гнома и тот закашлял кровью. Рядом гоготнули еще двое бандитов и тот самый парниша, который меня обслуживал.
— Закрыл дверь таллов тупица?
— Да, босс. Ключ был неподалеку, не сразу его нашел.
— Ладно. Тащите вот этого к нам, пока сюда не нагрянули значки.
Двое бандитов подхватили с двух сторон самого молодого гнома и двинулись в мою сторону. Они хотели вынести тело через заднюю дверь мастерской. Тут же была припаркована неприметная телега, которую я сам заметил в последний момент. В нее была запряжена низкая кобылка, больше похоже на маленького пони. Сверху был накидана разный хлам и сама телега была похоже на мусоровозку.
— Если я узнаю, что ты треплешься языком, то этот коротышка сдохнет сразу же, уяснил⁉
Борв зло бросил взгляд на него и сплюнул кровавую слюну под ноги.
— Понял. Трепаться не буду, тем более страже.
— Ну вот и порешали! — жилистый потрепал Борва по щеке и насвистывая песенку двинулся на выход.
Я резко рванул за какую-то пристройку и спрятал за ней. Задняя дверь хлопнула и оттуда вывалились бандиты. Они загрузились в ту самую телегу и после небольшого щелчка кнута, двинулись по переулку и выехали на главную улицу. Тело гнома накрыли тканью и сеном, скрывая от чужих взглядов.
Пять точек. Двигаются со средней скоростью. Сонар показал, что они завернули за угол и я двинулся параллельной дорогой. Заклинание запускал каждые десять секунду, проверяя расположение телеги. Спустя две минуты у меня заболела голова от частого использования заклинания. Пришлось выползти на улицу и провожать телегу визуально, изредка уходя в переулки.
Ехали бандиты недалеко. Всего десять минут им потребовалось, чтобы достичь необходимой точки. Телега остановилась около полуразвалившегого склада, где похищенного гнома достали из телеги и перенесли во внутрь. Пробыли бандиты там недолго и спустя десять минут трое из них уехали в неизвестном направлении.
Гном оставался внутри склада. Сонар показал наличие четырех целей внутри здания. Двое располагались в подвальном помещении, один на верху и последний на первом этаже. Если рассуждать логично, то гнома сейчас держат на подвальном уровне, под охраной одного разумного. Остальные двое сменщики или дозорные.
Внутрь склада решил проникнуть через окно на втором этаже. Пришло вырастить лестницу из земляных блоков, но с этим справился довольно быстро. Стрельнула мысль, что было бы хорошо научиться воздействовать на кирпич из которого состояло большинство домов в городе. Это бы сэкономило массу времени в таких мероприятиях.
Забравшись в комнату через окно, прислушался к звукам снаружи. Сонар показал нахождение точек в тех же самых местах, что и раньше. Тот, что был на втором этаже — спал. Тот, что на первом — бодрствовал. Начать решил со спящего. Прирезать внаглую спящего человека у меня рука не поднялась, поэтому поступил немного по другому. В дверях установил ловушку, которая активировалась, когда на часть пола наступал человек. Ловушка активировала заклинание каменных шипов.
Да, пришлось потратить больше времени чем надо, но теперь моя совесть была чиста. Следующий этап прошел быстрее. Каменная пуля прошила того бандита, который находился на первом этаже. Бандит сидел за столом и пил из горла самогонку. Он был не совсем пьяным, но шел к успеху семимильными шагами. Поэтому мое появление проморгал до самого последнего момента.
Камень пробил грудную клетку и опрокинул мертвое тело назад. Надо было влить меньше маны и тогда тело бы осталось сидеть на стуле, а не упало на пол вместе со стулом. Мой косяк, в следующий раз нужно будет обращать на это внимание.
— Рыжий, твоего то торгла! Опять нажрался до усрачки и отрубился⁉ Ну погоди у меня, сейчас поднимусь и рожу наглую начищу!
Топот ног послышался снизу из подвала, где открылась деревянная дверь. Показался тот самый жилистый бандит, который пнул Борва по ребрам.
Мягкая пуля была уже наготове и жилистый удивленно на меня посмотрел, перевел взгляд на валяющийся труп Рыжего.
— Это чо за на…
Влажный комок размягченной земли ударил ему в грудь, опрокинул на лестницу и тот кубарем полетел вниз. Послышался грохот, а потом жалобные стоны. Сверху послышался недовольный рев спящего бандита и звуки босых пяток о пол. Активация ловушки прошла, как по часам и послышался треск дерева и рев боли, который спустя несколько секунд превратился в булькающий затихающий хрип.
— Чвир-рк!
Муравей вылез из под одежды и взлетел в воздух. Чвирк сделал пару кругов по комнате, подлетел к лежащей на полу бутылке с самогоном и приголубил жидкость.
— Чвирк-чвирк!
Он недовольно подскочил на месте и начал жужжать крыльями. Потом уселся на лицо мертвого бандита и начал там что-то изучать.
— Я вниз если что!
Больше для себя сказал вслух, чем для Чвирка. Тот проигнорировал мои слова, как и подобает это любому неразумному насекомому и остался сидеть на кухне.
— З-зараза, т-ты кто-о такой?
С пола, пошатываясь, вставал жилистый и злобным взглядом смотрел на меня.
— Скажем так, я хуже, чем проверка пожарной безопасности. Слышал когда-нибудь о таком?
— Чо? — тупо переспросил он.
— Говорю, что я буду задавать вопросы, а ты будешь на них отвечать, уяснил?
— Ты хоть знаешь кто я и из какой банды? — сконцентрировавшись на мне взглядом, спросил он и ехидно улыбнулся. — Знаешь, кому дорогу перешел?
— Да. Ты из Королей переулков. Что-то развелось этих королей, серых кардиналов на улицах в последнее, никакой фантазии у вас, господа.
Цитата вышла удачной. Жилистый побледнел, когда понял, что я прекрасно знаю кто он. В его глазах блеснул страх и я хищно улыбнулся.
— У тебя только один вариант выйти отсюда живым. Сообщаешь мне, кто у вас главный и где его можно найти. Тогда я отпускаю тебя на все четыре стороны и забываю о твоем существовании.
— Все вы Имперские ищейки на одно лицо. Совращаете сладкими речами, а потом казните на месте. Никто вам не мерит на слово.
— Боже упаси! Я не из ищеек и тем более не из стражи, — сразу же открестился я.
Жилистый посмотрел на меня удивленным взглядом. Сейчас он раздумывал, а не обманываю ли я его часом. Потом на его лице отобразилось понимание и он улыбнулся.
— Так ты от другой банды пришел! — догадливо протянул он. — То-то я думаю, что ты не похож на значка, да и пришел один. Те всегда ходят по пятеркам, как минимум. Неужели кто-то нанял специалиста, чтобы он сделал для них грязную работенку в тихую.
Он посмотрел на меня вопросительным взглядом, но отвечать я не торопился. Он уже пришел к неверным выводам, разочаровывать жилистого было не в моих планах. Зачем ломать новую дверь, если он добровольно открыл ее самостоятельно. На его слова только улыбнулся, и моргнул глазами. Жилистый намек понял и успокоился.
— Ладно, раз значки тут не причем, то можно с тобой дело иметь. Передел власти это дело внутреннее, пусть уже у главного голова болит, а не у меня.
После этого жилистый начал выкладывать информацию. Оказывается, что их банда появилась недавно. Вернее это была банда низшего звена, которая подбирала объедки с чужого стола. После поимки Крысиного короля, вобрала в себя часть шестерок и разрослась. Теперь у них появились люди и главарь решил расширяться за счет свободных территорий.
— Нашего главного зовут Шмыг-переросток. Он сидит в доме около южной стены. Если идти от ворот, то выйдете на переулок трех дорог, которые упираются в притон. Это то самое место.
— А как он выглядит?
— Убить его хочешь? Охрана у него отличная, я бы даже сказал профессиональная. Он нанял наемников для этого дела. Слышал, что они до недавнего времени работали на западе и теперь отмокают в столице. Шмыг дал им стабильную работу и теперь они окопались неподалеку.
Наемники это плохо. Риф с парнями рассказывали про них столько гадости, что волосы на голове дыбом вставали. Наемники берутся за любые дела, главное, чтобы платили. Не все поголовно убийцы, но большинство.
Отвечать на вопрос жилистого не стал. Выслушав его до конца, запомнив описание главаря, и наметив примерный план действий, выстрелил в него мягкой пулей, прямо в лоб. У него закатились глаза и тело обмякло. Удар был сильным, но не летальным.
— Господин, это же вы приходили в нашу лавку и разговаривали с Борвом о Королях переулков?
Молодой гном сидел с фингалом под глазом и смотрел на меня с надеждой в единственном глазе. Второй у него полностью заплыл и гном ничего не видел им.
— Я самый. Решаю вопрос с вашей бандой так раз. Спасибо что помог.
— Это вам спасибо, господин маг. Вы меня спасли! Я сам ничего даже не сделал толком, сидел и слушал.
Развязав парня, дал ему указание, связать жилистого и бежать в порт. Найти капитана не составит труда, поэтому парень должен был быстро справиться, чтобы передать информацию. Пришлось дать молодому гному пару медных монет, чтобы он с ветерком добрался до Руфуса. Я же остался ждать на месте, чтобы стражи жилистый никуда не убежал.
Поднявшись на верх, обнаружил обнаружил Чвирка, который валялся на столу, а рядом лежала перевернутая банка меда. Мед вытек на половину столешницы и капал на пол. Муравей довольно подергивал антенками на голове и вяло ворочал головой по сторонам.
— Мне кажется или ты мед с самогоном смешал, а теперь пьяный лежишь в стельку?
— Ччв-вввиркк!

Глава 7

Чвирк так сильно объелся меда, что ему было трудно передвигаться по плоскости. Муравей попробовал взлететь в воздух, но его накренило влево и он врезался в стенку. Потом дожжужал до стола и уткнулся в мед мордочкой обратно. Самогона в меде не было, бутылка разбилась неподалеку, и в сладость не попала.
Ждать помощь пришлось около часа. За это время я успел пройтись по дому, проверить все комнаты и обчистить карманы бандитов. Стал обладателем парочки колец, одной сережки и нескольких серебряных монет. Короли переулков не особо располагали финансами, что было крайне удручающим.
Специальная карета стражников подъехала на огромной скорости и остановилась перед входом в дом. Оттуда повалили стражи порядка и сразу же оцепили дом. Внутрь они зашли после небольшой задержки и сразу же наставили на меня оружие.
— Именем Его Императорского Величества, вы обвиняетесь в похищении и убийстве граждан Империи. Согласно статье о соблюдении порядка в городе, мы можем применить к вам силу, просьба не сопротивляться.
— Эй, служивые, вы чего! Это же я послал за вами, чтобы капитан Руфус вас прислал сюда, — покрутил пальцем около виска, показывая свое отношение к умственным способностям стражи.
— Не знаю никакого Руфуса, пакуйте этого и ведите на допрос к Ставрусу. Капитану будет очень интересно послушать, что тявкает эта бандитская шавка!
Стражники отдали честь и рванули скручивать меня.
— Я сдаюсь добровольно, не надо применять ко мне силу! Там внутри два трупа и один связанный бандит, его нужно допросить!
Пришлось миролюбиво поднять руки и как можно милее улыбнуться. Не хватало еще, чтобы меня приписали к бандитам, вернее уже прописали. К моим словам никто не прислушался и мне жестко заломали руки. Захотелось бросить в одного особо наглого стражника заклинанием, но сдержался.
— Ага, как же. Все вокруг бандиты, ты один не бандит, просто рядом проходил. И так вышло, что ты случайно пробрался в дом и зарезал двух человек и связал еще одного, перед этим его прилично избив.
Офицер, командующий стражей, бросил на меня ехидный взгляд и заржал в голос. Ему вторило еще несколько голосов подчиненных. Я, если честно, тоже оценил, как все это выглядело со стороны и понимал, что выглядело это крайне паршиво.
Один солдат быстро осмотрел меня и достал золотую цепочку, сережку и кольца. Даже не надо было смотреть на лицо солдата, который показал находки офицеру.
— И почему я не удивлен? Тоже скажешь, что твое?
Пока меня запихивали в карету, офицер ударил меня по ребрам, заставляя пошевелиться.
— Вы поглядите, у него даже в плаще защитные пластинки вшиты. Ну точно, как убийца. Кто же носит скрытную броню? Верно парни? Единственному выжившему окажите помощь и проследите, чтобы он дал показания. Как даст показания, отпустите.
Последняя фраза, сказанная офицером заставила меня дернуться от возмущения.
— Держите его под охраной, пока все не выяснится! Это похититель, которого я задержал. Найдите капитана портовой службы, имя Руфус. Он сможет сказать за меня пару слов, сразу же поймете, что я не вру!
Меня проигнорировали, после чего карета двинулась в неизвестном направлении. Парочка стражников сидела по обе стороны от меня и переговаривались между собой. Они обсуждали, как сегодня сходят в трактир и насладятся ужином. Ставрус пообещал им премию, если они быстро раскрутят это дело.
Карета подъехала к портовому бастиону и меня бесцеремонно вытолкнули наружу. Послышался крик чаек и в нос ударил запах соли. Бастион сам по себе оказался охраняемой территорией. Все пространство вокруг было очищено от снега и повсюду сновали солдаты. Эдакая военная база внутри города, имеющая отдельный выход к морю.
— Этого на верхний ярус, далеко не засовывайте, — обратился к охране офицер, пленивший меня. — Скоро прибудет наш капитан и захочет его допросить.
— Это Ставрус то? Неужели в кое-то веки решил поработать и заглянуть к нам.
Оба стражника на входе засмеялись и открыли решетку. Меня толкнули в плечо и направили к дверям. Пришлось поплутать по коридорам, пока не вышли в замкнутый зал с низкими потолками, где стояли решетки с двух сторон.
Чвирка не нашли, тот спрятался куда-то и не отсвечивал. Куда муравей пропал уже было плевать, меня больше интересовала текущая ситуация. Потом началась процедура досмотра и изъятия всего ценного. Стражник очень удивился, когда из внутренних карманов достал кучу камней разного диаметра, а также разные веточки и мертвых тараканов. Чвирк стаскивал все до чего дотягивались его лапки.
Потом меня засунули в самую ближайшую клетку, где сидело несколько заключенных. По какому принципу осуществлялся подбор заключенных, осталось тайной. В клетку, куда я попал, был разномастный контингент бандитской наружности. Даже один парень был почему-то знаком лицом, видимо пересекался с ним во время зачистки банды Крысиного короля.
— Вечер в хату, — поздоровался с арестантами, мысленно аплодируя себе.
Неужели мне пришлось задействовать знания из тех самых бандитских фильмов, где главного героя учили правильно заходить в хату. На меня уставилось пару заинтересованных взглядов, после чего со своего места встал один коренастый тип бандитской наружности и широко улыбнулся. У него не хватало парочки зубов, отчего мне вспомнился Кривой зуб с похожим набором.
— Ну милости просим, голубок. Я тут старший, по всем вопросам обращайся ко мне, я все решу. За защиту беру не много, в основном услугами, — коренастый повторно улыбнулся и сладко так подмигнул.
Он приблизился на несколько шагов вперед, с неопределенной целью. Ждать неизвестно чего, я не хотел, поэтому сразу взял быка за рога. Вернее резко выбросил ногу и со всей дури впечатал ему между ног. Коренастый сразу же сдулся и стек на пол. Рядом с его койкой вскочили подельники, но резко остановились, когда в камере загорелся маленький комочек света.
— Давайте сразу расставим точки над «и». Я тут проездом, надолго не задержусь, а если надолго, то вам же хуже. Я не трогаю вас, вы не трогаете меня и все будет в хорошо. Вы меня поняли?
В ответ получил гробовое молчание и страх в глазах.
— Как скажете, господин маг, — все таки смог один из заключенных выговорить, когда прошел первый шок.
Оба подельника подались в стороны, освобождая для меня самое лучшее место в камере. Все же приятно, когда к тебе, как к человеку относятся! Ждать пришлось около двух часов. После этого меня забрал стражник и доставил в маленькую комнатушку с большим столом.
Усадили на стул и закрепили руки на подлокотниках, затем пришел черед ног. Атмосфера была гнетущая, повсюду виднелись багровые подтеки и в воздухе витал металлический привкус. Через пару минут в комнату зашел лысеющий пятидесятилетний офицер. Форма у него была такой же, как у Руфуса и до меня дошло, кто сейчас вошел в комнату.
— Господин Ставрус, правильно полагаю?
— О, приятно осознавать, что твой значок уважают, а тебя самого знают в лицо. Правильно, правильно это. Надо чтобы бандит стращался и знал в лицо, — протянул капитан, усаживаясь в противоположный стул.
— Лучше вы мне скажите, почему ваши подчиненные отпускают бандитов на свободу и попутно лечат их на дорожку.
Капитан подзавис от такого обвинения в свой адрес и я решил надавить еще больше.
— За содействие криминальным элементам, я буду вынужден об этом доложить господину Гиффорду. Он будет недоволен вашей работой.
— Гиффорду? — тупо переспросил капитан. — Вы мне зубы не заговаривайте! Откуда знаете имя майора девятого отделения я спрошу у вас чуть позже, а сейчас объясните мне, почему вас задержали на месте преступления с кучей краденого добра? Как долго вы занимаетесь разбоев, сколько людей пострадало от ваших рук.
То, что стража до сих пор не поняла, что я являлся магом, меня порядком удивило. Маги должны охраняться по другому, как минимум, а тут точно просчет со стороны группы задержания. Стража даже не осмотрела, как погибли те двое и сразу же отпустило последнего. Не было никакого опроса, потому что капитану приказали так сделать. Видимо Ставрус получает вторую зарплату и сейчас отрабатывал эти деньги.
— Ничего не буду говорить, пока не позовете действующего капитана Руфуса из портовой службы, либо господина Гиффорда.
Ставрус нахмурился. Разговор шел не по его сценарию. Сейчас этот лысеющию капитан обдумывал как поступить дальше, поэтому я решил действовать на перед.
— За освобождение реального бандита с вас точно спросят! Если решите приступить к допросу с пристрастием, вас ожидают соответствующие санкции и лишение звания, как минимум. Про остальные последствия молчу, сами понимаете, как все будет проходить.
— Ты мне что, угрожаешь⁉ — разъярился Ставрус. — Я капитан стражи южного квартала! Я ничего и никого не боюсь!
— Нет, просто говорю, чтобы вы сначала думали, прежде чем делать что-то непоправимое.
Капитан привстал над столом и без замаха зарядил мне кулаком в челюсть. Левая щека полыхнула болью и во рту ощутил металлический привкус. Я злорадно улыбнулся, наблюдая за опешившим лицом капитана. Разрыв шаблона в поведении его здорово напряг.
— Теперь я тебя точно по судам затаскаю! — нагло пообещал я ему. — Плюс доклады сразу в два отделения. Надеюсь у тебя приготовлена пенсия, чтобы прожить старость не работая. Тебе точно понадобиться.
— Про какие суды ты там лепечешь, болезный. Никто не будет разбираться с твоим провальным делом. Тут все понятно, ты грабил и похищал людей. Тем более суды только для аристократов, магов и кланов.
— Вот ты сами ответил на свой вопрос почему суды.
Пришлось пересилить боль и улыбнуться, показывая окровавленные зубы. Тут до капитана начало доходить, что дело со мной не так просто. Ставрус понял, что вляпался в нечто нехорошее, грозящее проблемами лично для него. Пришлось намекнуть на одну деталь, после которой капитан выстроил логическую цепочку дальше.
— Как только сюда войдут люди, жди большие проблемы и разбирательство. Может быть, если ты попросишь у меня прощения, я подумаю, как с тобой поступать. Возможно даже не буду сообщать в третий отдел.
Ставрус прекрасно знал, что третий отдел занимался вопросами среди аристократов. То, что к этой касте я не имел никакого отношения, было не так важно. Главное, что он сам настроил себя на неверные мысли. Теперь капитан думал только об одном, о том, что перед ним сидит аристократ и он его ударил. Много времени этот ход не выиграет, зато Руфус, надеюсь, сможет меня найти и вытащить из этой дыры.
Ставрус медленно встал со стула, сделал легкий поклон в мою сторону и вышел из кабинета. Сразу же после этого за дверью послышалась возня и в комнату ворвался Руфус. Он быстро посмотрел на меня, потом на застывшего в дверях Ставруса и прошипел:
— Быстро освободите этого человека! — тут он повернулся ко мне. — Артем, почему ты не сказал, что являешься магом и моим временным подчиненным? Твое дело сразу бы передалось наверх по инстанции и меня обязательно бы уведомили.
— Твое имя я говорил несколько раз, как и имя майора Гиффорда. Капитан напрочь проигнорировал данную информацию, после чего нанес мне тяжкие телесные увечья.
Разобраться с продажным капитаном было сейчас не с руки. Если высказать все свои подозрения без веских доказательств, то может привести к нехорошим последствиям. Остается только кольнуть его пренебрежением к внутренним протоколам и легкому нарушению при допросе. За такое его точно по головке не погладят, но и с работы не уволят.
Руфус вывел меня наружу и посадил в карету. Перед этим мне вернули все мои вещи, в том числе камушки, веточки и мертвого таракана. Спасибо оперативному вмешательству капитана, иначе я бы не досчитался нескольких ценных вещей.
По пути в город, я быстро рассказал, что успел узнать от взятого в плен бандита и Руфус сразу же приказал изменить маршрут и созвать группу, работающую в том районе.
— У них фора полтора часа, если не больше. Эта шестерка могла не сразу явиться к боссу, тогда у нас есть немного времени на запас. То, что ты представил себя, как стороннего наемника, возможно, выиграло нам время. Терки между бандами обычное дело и никто не станет менять место базирование из-за такого. Для них это урон репутации и все такое.
Спустя пол часа мы подъехали к нужному дому. Группа Мелгаза уже была на месте и вела наблюдение за домом. Как карета затормозила, мы сразу же высыпались из нее и нас окружили стражники.
— Капитан, мы тут уже две минуты, никакой активности за это время! — быстро отчитался Мелгаз. — Внутрь заходят и если выходят, то без вещей.
— Времени у нас нет, скорее всего, они уже улизнули. Заходим в дом и пакуем всех, кто там будет! Если видите, что жгут в камине документы или вещи, сразу же заливайте водой, потом будем разбираться, что да как. Маги уже могут восстанавливать часть информации на бумаге.
Руфус начал раздавать команды и стражи порядка начали окружать дом. Несколько мимо проходящих горожан, увидели наши маневры и прыснули в разные стороны. Они стояли неподалеку и наблюдали с безопасного расстояния за облавой. Руфус махнул рукой и мы двинулись вперед.
Тройка бойцов заходило через задний ход, по двое заходили через боковые окна и основная группы заходила через главный вход. На острие атаки был Мелгаз, а после него Руфус. Послышались крики, звон мечей и отборный мат. Стража на своем языке начала объяснять бандитам, что не надо сопротивляться. Их было немного, но для немногочисленного отряда было в самый раз.
Впереди послышался интенсивные удары мечей и из двери спиной назад выскочил Мелгаз.
— Артем!
Единственное, что он успел крикнуть. Из той комнаты вышел полностью бронированный танк. Когда он успел одеться, оставалось загадкой, но каменная пуля мгновенно сорвалась с моих рук и ударилась об артефактную защиту. Наемник был полностью укомплектован, в том числе артефактами. Из-за его спины выскочил еще один такой же наемник, вместе с двухметровым и худощавым парнем. парень держал под мышкой кипу папок с бумагами. Часть из них упало на пол.
— Это он!
Пришлось потратить время и ткнуть в парня пальцем, чтобы Руфус посмотрел в ту сторону. Босс Королей переулков скрылся дальше по коридору и капитан начал раздавать необходимые приказы. Я же сосредоточился на бронированном наемнике перед собой. Чем быстрее мы заборе его, тем быстрее отправимся на помощь.
Картечь из каменных пуль тоже не принесла результата. Мана во вражеском накопителе просела, но не настолько, чтобы пробить следующим заклинанием. Мелгаз начал отступать под натиском противника небольшими шажками. Он витиевато матерился и это даже звучало комично. В какой–то момент, пока я раздумывал, как бы поудобнее нанести удар каменными шипами, они оба оказались под каменной перегородкой. Решение сформировалось само собой и я, влив побольше маны в телекинез, дернул за каменную кладку вниз.
Мелгаз успел среагировать и отскочить назад, наемник же бросил взгляд вверх и не успел отскочить в сторону. Огромный камень и целая куча мелкого щебня упало ему на голову. Наемник сложился под грудой камня на пол и больше не подавал никаких признаков жизни. В комнате взметнулась каменная пыль и пришлось прикрыться руками, чтобы пыль не попала в глаза.
— Чего встал, идем дальше, там капитану помощь нужна!
Мелгаз взял меня за локоть и двинулся вперед, будто каменная пыль ему совершенно не мешала. Бойцы неподалеку начали откашливаться и небольшими шагами продвигаться вперед. Я же отдался в надежные руки Мелгаза и шел за лучником закрыв глаза.
Спустя вдох мы оказались на заднем дворе дома. Меня окатило прохладным воздухом и я открыл глаза. Руфус уже был там и рубился со вторым наемником один на один. Неподалеку лежал в на земле Шмыг-переросток и пытался взобраться на телегу. Из его ноги торчал нож, а на второй виднелся глубокий порез.
Мелгаз бросил меня на месте и рванул в сторону наемника. Я же понял, что вот он тот самый шанс. Достал нож из перевязи и сосредоточился на цели. Теперь мне ничего не мешало и я бросил нож в противника. Шмыг-переросток охнул и обмяк на земле. Нож попал в правую лопатку и застрял там. наемник не глядя бросил в Шмыга склянку с зельем и разбилась на спине. Несколько минут наемник выиграл Шмыгу, однако это не решало проблемы полностью.
Нужно еще потренироваться в бросках ножей!
В этот раз бросил пробное заклинание и защитный артефакт ожидаемо отфутболил мое заклинание куда подальше. Пришлось достать сразу несколько ножей и бросать с дальней дистанции. Подходить с мечом к этой мясорубке не было никакого желания.
Первые два броска вышли неудачными. Ножи чиркнули по броне и отскочили в сторону. Наемник бросил на меня мимолетный взгляд и опять сосредоточился на двоих противниках. У Руфуса была рана повыше локтя и капитан орудовал только одной рукой. Инициативу взял на себя Мелгаз. Наемник понемногу отступал к Шмыгу, хоть и было видно, что мечом он владеет намного лучше, чем оба стражника.
Третий нож прилетел в район бедра и наемнику пришлось дернуть ногой, чтобы нож не попал в незащищенное место. Он нанес два широких рубящих удара по своим оппонентам. Те успели отскочить назад и разорвать дистанцию. Этого наемник и добивался. Не успел я порадоваться удачному броску, как наемник неуловимым движением достал висящий на поясе кинжал и бросил не глядя в меня.
Такой прыти от противника я не ожидал и все, что успел сделать, это развернуться боком и подставить плечо под удар. Правое плечо полыхнуло болью и брызнула кровь. Лезвие задело кожу по касательной, дальше сработали защитные пластинки в плаще и лезвие не вошло в плоть.
Руфус и Мелгаз набросились на наемника с новыми силами. Я же понял, что бросаться ножиками себе дороже и решил сосредоточиться на месиве под ногами. Сражающаяся тройка здорово искромсала снег и землю под собой и теперь передвигались куда медленнее, чем в самом начале. Никто из них не хотел поскользнуться в грязи и дать противнику убить себя.
Я вспомнил, как Нарваг при нападении на дом, сделал землю жидкой, а потом вернул ее в твердое состояние. Тогда не особо обращал на это внимание, а теперь вдруг до меня дошло, что он просто наполнил маной землю и воздействовал на нее через маны, исключая посредника в виде слова-ключ и каркаса заклинания. Да, для этого потребуется прорва маны, но почему бы не попробовать⁉ Основные принципы воздействия мано были понятны.
Достал из внутреннего кармана средний накопитель и выпил его за один раз, окатив тело огромной волной маны. Сработал эффект, как в гейзере и я мощным толчком выбросил ману в землю через ноги. Выбросил ману не по кругу, а четко в определенную зону, как делал это при сращивании газона во внутреннем дворике.
Меня обуяло сложное чувство. Мозг получил откат и в то же время я чувствовал кусок земли перед собой. Сознание будто разделилось на две части, но не до конца. Будто у меня появилась вторая кожа и она была густой и влажной, а не твердой и гибкой, как привык. Захотелось вернуть состояние твердости и влажная земля под ногами наемника превратилась в земляные оковы.
Никакой атаки, только пассивное воздействие на почву. Артефакты не смогли закрыть своего хозяина от такого рода атаки. Это нам рассказывали на практике, когда ученики задались вопросом, как лучше поступать в такой ситуации.
Наемник не ожидал такого хода и упал на землю, пачкаясь в грязи еще больше. Оковы на его ногах лопнули от напряжения. Он полностью погряз в грязи и я провернул этот трюк повторно. На этот раз маны хватило только на одну руку, но и этого было достаточно. Мелгаз прижал меч к горлу наемника и тот застыл на месте.
— Если будешь шевелиться, я тебя прирежу. Даже хочу, чтобы ты дал мне повод.
— Не прирежешь. Я обычный наемник и выполнял свой договор на охрану. Кто мой наниматель и чем он занимается я не несу никакой ответственности. если есть вопросы задавайте, но многого не скажу из-за договора.
— Мы словили твоего нанимателя, теперь он проведет остаток времени за решеткой или на рудниках.
— И благодаря пункту о чрезвычайных ситуациях, я в своем праве расторгнуть договор в одностороннем порядке без уплаты штрафов.
Наемник повернул голову к хрипящему Шмыгу-переростку и спокойным голосом уведомил его.
— С этого момента и до момента вашего освобождения наш договор временно поставлен на паузу, пока вас не освободят. В момент вашего освобождения, вы обязаны уведомить гильдию за неделю, чтобы мы смогли предоставить вам необходимую услугу. Если у вас есть жалобы или вопросы, можете обратиться в гильдию, вам там обо всем проконсультируют. С этого момента охрана с вашей персоны перестает действовать.
Такого прагматичного человека, я еще никогда в жизни не видел. Человеку приставили меч к горлу, а он включил режим настоящего наемника, работающего сугубо по договору. Даже зауважал его, когда наемник все это проговорил бесстрастным голосом.
Мелгаз посмотрел на Руфуса и тот недовольно махнул рукой. Лучник спрятал меч в ножны и отошел на безопасное расстояние.
— Не подскажете, где мой напарник. Нужно его уведомить об изменениях в договоре?
— Твой напарник мертв, — довольно ответил Мелгаз. — Лежит там, на первом этаже с проломленной головой.
Наемник удивленно присвистнул, а потом стрельнул в мою сторону глазами.
— Ладно, тогда до скорого!
Наемник махнул рукой и удалился восвояси. Я удивленно посмотрев на Руфуса, тот только недовольно пожал плечами и сказал, что такое бывает. К этому моменту закончилось задержание всех членов банды. Ко входу подъехала карета и началась та самая рутина, к началу момента которой, я уже благополучно свинтил.

Глава 8

Перед тем, как покинуть дом, проходил через коридор и взгляд зацепился за валяющееся бумаги на полу, которое до этого обронил Шмыг-переросток. Увидел только пару слов и текст меня заинтересовал. Рядом в этот момент никого не оказалось и я зацепил разбросанные бумаги, быстро засунув их в карман.
Выйдя на улицу, отошел немного в сторону, где достал подобранные документы. Наткнулся на целый набор цифр с именами и до меня дошло, что это такое. Быстро пробежался по списку и увидел имя Ставруса, а напротив его имени стояла кругленькая цифра.
— Так и знал, что ты продажный чинуша.
Мелькнула мысль вернуть документы Руфусу, но тут мне на плечо легла латная перчатка. От огромного веса, мои ноги подкосились, а как услышал знакомый голос, сразу же отскочил назад и приготовился к бою.
— Успокойся парень. Я не собираюсь тебя убивать, а наоборот, хочу тебе предложить кое-что интересное.
Передо мной стоял тот самый наемник, который недавно защищал жизнь главаря бандитской шайки. Он стоял без шлема, но с таким же полным комплектом брони. Шлем висел на поясе в специальном пазу и бряцал при каждом неловком движении.
— Что вам надо от меня?
— Ты же маг по найму, я верно догадался? Просто ты не в форме значков, поэтому решил, что ты можешь мне помочь с одним дельцем.
— Маг, но не по найму. Просто решаю свои вопросы за счет стражи.
Наемник удивился и не стал скрывать этого.
— Ну хорошо, как насчет того, чтобы я тебя нанял на пол дня. Дельце непростое, сразу хочу сказать об этом, но крайне занимательное. Чтобы не было вопросов с обеих сторон, заключим договор по всем правилам.
— Что это за дело такое, раз тебе понадобился маг.
Наемник немного задумался, говорить мне об этом или нет. Потом все же пришел к единому решению и выдал часть информации.
— Скажем так. Когда один наемник, охранял одного честного торговца, который по условиям договора запретил распространяться о своих торговых операциях, было выяснено кое-что криминальное. По договору гильдии в таких случаях наемник должен проинформировать должные инстанции о нарушении закона, либо умолчать по собственному усмотрению. Так вот, тот торговец кое-где спрятал кое-что крайне важное и дорогое, о чем наемник совершенно случайно узнал.
Он посмотрел на меня выразительным взглядом, как бы намекая. Завуалированные фразы наемника меня заинтересовали.
— А теперь к нашим торглам. Без мага я не справлюсь, а значки могут быстро раскрутить одного криминального авторитета, который никоим образом не связан с честным торговцем и узнают про этот тайник. Времени у нас в обрез, поэтому обращаюсь к тебе, как к самому ближайшему человеку, способному на помощь.
— Я согласен. Не обещаю, что смогу разобраться с тайником, но сделаю все, что в моих силах.
— Отлично. Договор будет типовым по найму человека с магическими способностями. Ранг у тебя какой? От этого зависит вознаграждение.
— Оо-о, на таких условиях иди нанимай кого другого. Хочу половину всего, что мы найдем в тайнике.
— Парень, — наемник встал в стойку. — Ты же понимаешь, что находишься в двух шагах от меня и за это короткое время я могу сделать все, что захочу. Тем более, что именно я располагаю всей информацией и если прижмет, справлюсь без тебя.
Пришлось подумать немного и предложить новый вариант.
— Ваша взяла, уважаемый. Треть всего и если там будут какие-нибудь интересные для меня бумаги, то я их забираю себе.
Наемник сжал губы и сделал встречное предложение.
— Одну пятую часть и один документ я забираю первым. Все затевается именно ради него, а не ради денег. Остальные бумажки можешь забирать, мне без разницы.
— Одну четвертую и твое предложение по бумагам.
Наемник цыкнул языком и пожал руку, правда при этом чуть не сломал мне ладонь. После рукопожатия, мы отправились в центральную канцелярию и подписали соответствующую бумагу. Один экземпляр у наемника, один у меня и третий остался на хранении у клерка.
Наемника звали Манго. Вернее это была кличка, которая переросла в рабочее имя. Под ним он был записан в гильдии и отзывался на него же. С его настоящим именем была какая-то странная история, но в канцелярии об этом знали и не задавали лишних вопросов.
— Тайник находится вот в том здании.
Манго показал пальцем на широкое здание, около береговой линии. Оно стояло недалеко от основных построек поста и было обнесено деревянным забором. Там сновали разномастные рабочие вперемешку с охраной.
— Что это за предприятие такое?
— Это верфь. Тут строят Имперский флот и корабли малого типажа. Шмыг в свое время там работал и подружился с главным управляющим. Здание имеет государственное значение, поэтому охраняется на должном уровне. Шмыг имеет пропуск и спокойно проходил на объект. Даже мне выбил пропуск один раз, когда нужно было отнести туда пару важных вещей.
Пришлось призадуматься. Дело предстояло сложное и само по себе попахивало тюрьмой. Пока всматривался в снующих по своим делам людей, прозвенел колокол и рабочие начали спешно заканчивать свои дела. Некоторые из них вообще побросали инструменты на месте и отправились на проходную на воротах.
— Все, конец рабочего дня. Сейчас всех выведут и закроют объект на ночь. В ночь выходит до тридцати охранников, но не все стоят в дозоре. Человек пятнадцать максимум, бывает больше, но редко, — сказал новую информацию Манго.
Он начал снимать доспехи и сноровисто переоделся в черную одежду. Броню со всеми остальными примочками прикопал в груде водорослей, рядом с которой мы лежи и наблюдали за верфью.
— Ну что, выдвигаемся? — наемник порывался двинуться вперед, но я его остановил.
— Давай договоримся сразу, никого не убиваем, только вырубаем. Если что-то пойдет не так, сразу даем ноги с минимальными жертвами. Если поймем, что тайник мне не по силам, то уходим так.
Манго недовольно пожал плечами.
— Как пойдет, сам же знаешь, что тут много чего может пойти наперекосяк и тем более мы еще не прошли внешний периметр. В договоре мы не прописывали количество жертв и вносить устные правки сейчас не имеет смысла.
Спорить я не стал. Манго действовал, как заядлый наемник и судить строго за это, было крайне глупо. Он привык действовать так, как привык. Я же старался придерживаться хоть каких-то разумный границ и не сеять смерть по любому случаю.
Выдвинулись мы спустя час, когда все рабочие уже ушли. На внешнем периметре не оказалось никаких заклинаний или сигнальных контуров. Пробравшись внутрь, мы двинулись вдоль обработанного дерева и шли скрываясь за ним. Территория верфи была полностью усеяна разными досками, ящиками и прочими материалами. Скрывшись за кучей ящиков, мы дождались пока охрана пройдет рядом с нами и двинулись дальше.
Когда ты владеешь сонаром, пробраться на охраняемую территорию становиться намного проще. Мы все равно передвигались соблюдая все стандарты безопасности, однако пару накладок все равно случалось.
Один раз охранник залез на крышу небольшой каморки и курил трубку. Сонар его не заметил и если бы не зоркий глаз наемника, поднялась бы тревога. Второй раз мы чуть не напоролись на охранника, выходящего из подвала. Вход в него был скрыт и только в последний момент, я услышал шаги. Нам пришлось быстро менять место дислокации и прятаться за стеной склада. После этого крышка на полу откинулась в сторону и оттуда выполз человек. Вертикальный сонар показал, что в подвале сидело еще четверо охранников и все они были в одной точке. Скорее всего спрятались от строгого взора начальника и пили.
— Нам надо туда, — тихо прошептал Манго.
Я проследил за его взглядом и увидел неприметную дверку. Она вела в кабинет с большим окном, где отчетливо был виден силуэт охранника.
— Без шума туда не зайти, он смотрит прямо на дверь. Сможешь вырубить его на расстоянии?
— Смочь то смогу, однако не факт, что сработает. В разговоре со Шмыгом, управляющий хвастался, что один из его охранников получил ранг рыцаря. Сам понимаешь, что самого сильного посадят у самого тайника. Конечно он не знает про него, но даже так он даст нам прикурить. Вот собственно поэтому ты мне и нужен, сможешь его убить?
Вот оно что. Этот головорез специально ничего мне не сказал, хотя прекрасно все понимал куда мы вписываемся. Скорее всего он уже не первый раз прощупывает это место на предмет удобного подхода. Пришлось подобраться поближе и заглянуть в окно. Охранник сидел спиной к нам и строгал игрушку из дерева маленьким ножичком.
— Есть один вариант, но непонятно, как он подействует.
Прямо позади стула, на котором сидел охранник, лежала огромная стальная деталь для корабля. Она чем-то была похоже на букву «т» и весила на взгляд под сотню килограмм. Вспомнив, как Бегемот на спор с учениками ломал головой каменные блоки, прикинул что такой вес для охранника будет безопасным. Да, ситуации разные бывают и он не готов к такому, однако другого выбора нет. На всякий случай у меня есть зелье выносливости, которое может подстегнуть организм охранника, если тот получит критические увечья.
Устроившись поудобнее, взял в руку средний накопитель и начал переливать ману через организм, попутно вливая ее в стальную деталь. Перегнав ману из одного накопителя, достал второй и повторил процедуру. Когда в детали было достаточное количество маны для воздействия, произнес слово-ключ для заклинания телекинеза и якорь поднялся на пару сантиметров вверх.
Теперь наступил самый трудный момент во всей операции. Тяжелую деталь оказалось довольно сложно поднять и потребовалось много времени, пока деталь оказалась на нужной высоте. Все это время охранник вертелся на стуле, пару раз даже наклонялся, но нам повезло. Он оказался довольно усидчивым и сейчас сидел все так же на стуле.
Манго подготовился к атаке и подошел к двери. Он смотрел на меня, чтобы в случае неудачи ворваться внутрь и убить охранника.
Развеяв заклинание, деталь рухнула вниз и вырубила цель. Только спустя несколько секунд понял, какую глупость совершил. Надо было ослабить заклинание, а потом подхватить деталь обратно, чтобы не было никаких звуков. Пришлось остановить рванувшего наемника и заставить остаться на месте. Сонары полетели во все стороны верфи, но никто не отреагировал на звук упавшей детали.
— Можно идти, нас никто не услышал.
— Сейф находится под скрытой половицей, вон в том углу.
Манго подошел к указанному углу. Несколько секунд задержки и наемник подковырнул кинжалом первую половицу. За ней идет вторая и третья. Перед моими глазами показался сейф средних размеров. Даже мой непрофессиональный взгляд понял, что такую махину мы отсюда не вынесем, слишком тяжелая была.
— Попробуй его вскрыть магией. И обязательно посмотри на ловушки, Шмыг что-то бурчал про это. Я же пока свяжу нашего рыцаря и присмотрю, чтобы он не откинул копыта. Будет нехорошо, если единственным, кто нарушит устное дополнение к договору, будет ты.
Наемник улыбнулся своим словам и пошел связывать тело. Его, как истинного наемника, позабавила данная ситуация и сказанная фраза. Я же занялся сейфом.
Первичный осмотр показал, что на сейфе была установлена сигнализация. Синяя дымка окутывала дверцу и имело яркое ядро по центру. Перед тем, как начать взламывать сейф, пришлось продырявить накопитель, установленный к артефакту и дождаться, пока мана полностью не вытечет оттуда. Ждать пришлось недолго. Из-за близкого расстояния до накопителя удалось пробить его несколько десятков раз. В отличии от сферы, средний накопитель поддался намного легче данной процедуре.
Дождавшись момента, когда контур сигнальной линии испарится, начал взламывать сам замок. Предварительно осмотрев замочную скважину, понял, что придется действовать грубыми методами. Никаких других мыслей по поводу взлома замка в голову не пришло.
Для этого пришлось сходить на улицу, выкопать земли и вернуться обратно. Потом пришлось взять фляжку с водой у наемника, смочить землю и засунуть все это в замочную скважину. Напитать маной землю, а потом резко вобрать ману обратно. Когда земля затвердела, попробовал провернуть отмычку, но ничего не получилось.
Тогда решил действовать по другому. Набросив поверх сейфа ковер, который лежал около стола, выстрелил каменной пулей. Камень прошил ковер, врезался в сейф и ничего. Одного раза не хватило.
Первый удар лишь прогнул металл. Пришлось проделать процедуру с десяток раз, разбивая камень за камнем. Между делом приходилось проверять каждый раз окрестности сонаром, чтобы удостовериться в отсутствии бегущей на шум охраны. Все сидели по своим точкам и изредка меняли дислокацию. Склад обходили стороной, прекрасно понимая, что тут находился один из сильнейших охранников.
— Получилось?
Манго в который раз просунул голову вперед, стараясь разглядеть сейф. Сейчас там зияла дырка, проделанная заклинанием. Он обрадовался и поспешил к нему.
— Помнишь про договор?
Наемник сразу же сунулся вперед и просунул руку внутрь, доставая оттуда кипу бумаг. Он быстро пролистал их и найдя нужный документ, быстро спрятал его у себя во внутреннем кармане. Остальные бумаги не глядя передал мне. После этого он засунул руку по самый локоть, хорошенько пошарил там и достал все содержимое из сейфа.
— О как! — довольно оскалился наемник.
Я понимающе хмыкнул. Перед нами лежало несколько мешочков с монетами и еще один мешочек поменьше. Там были драгоценные камни и разная бижутерия. С последним у меня были неприятные воспоминания и резко перехотелось брать украшения.
На всякий случай подготовил заклинание каменной картечи. Камни лежали у меня в руке и были наполнены маной. Это было на тот случай, если бы Манго решил меня убить. Он тоже подготовился и незаметно от меня включил артефакт магической защиты. Это я заметил только потому что резко дыхнуло маной в воздухе.
Напряженный момент длился целую минуту и каждый из нас был готов драться до смерти. Однако ничего не случилось. Мы стояли рядом со столом, улыбались, делили добычу на необходимые части и внимательно следили друг за другом.
Когда вся добыча была сложена в рюкзаки, мы двинулись назад. Напряжение все еще сохранялось, однако я почувствовал, как наемник отключил артефакт защиты. После этого мы без проблем покинули территорию верфи.
— Удачи парень, надеюсь больше не свидимся.
Манго уже хотел уходить, как я решил окликнуть его.
— У меня есть встречное предложение. Немного авантюрное, но какое есть.
Наемник задумчиво посмотрел на полную луну и вздохнул. Сказывалось недоверие к моей персоне. Это же я мог сказать и в сторону наемника, однако здраво рассудил, что одному с моей задумкой я наврядли справлюсь. Это вам не сжигать в одиночку обычный ресторан и воровать вино.
— Все равно уже глубокая ночь и не хватит времени нормально отоспаться. Что у тебя на уме?
— Есть такой капитан, зовут Ставрус. Шмыг-переросток заплатил ему недавно десять золотых. Руку даю на отсечение, что он эти деньги еще не успел потратить. А если и потратил, то только небольшую часть.
Из тайника Шмыга я получил восемь золотых монет, драгоценных камней и немного бижутерии. Оценить стоимость камней и побрякушек для меня было сложной задачей, поэтому оставил это на потом. Положил все это к тому, что у меня было на этот момент. Завтра нужно было обязательно решить вопрос с продажей этой бижутерии. Сейчас стоял вопрос в том, чтобы увеличить сегодняшнюю прибыль еще немного.
— Ставрус⁉ Хм… Это имя несколько раз проскакивало в разговорах. Он был замешан в нескольких грязных делишках, если мне не изменяет память. Он же лысоватый пухляшь за пятьдесят, верно?
— Да. Ну так что?
— Все равно это ворованные деньги, а он значок. Надо избавить капитана от тяжелой ноши и облегчить его карманы. Даю руку на отсечение, что где-то у него есть тайник с золотишком. И даже знаю, где этот пухляшь проживает. Вот только вопрос, договора мы с тобой уже не заключим, спят все.
— На слово не доверишься? Мы с тобой уже провернули одного дело и вроде все получилось неплохо.
Манго посмотрел на меня с недоверием и задумался, я же решил надавить.
— Это ты находишься от меня в нескольких шагах и я ничего не успею сделать в случае чего. Тут я должен думать, чтобы ты чего такого не сделал.
— Наемник никогда не нарушит договор! — пафосно заявил он. — Если наемник нарушает договор, он больше не наемник, а обычный головорез! Даже если я решу тебя прирезать, то не стану забирать улов от предыдущего дела.
Такой подход к делу от наемника меня здорово удивил.
Странный он какой-то! Очень странный, но если заключить с ним договор, надежнее парня не будет, наверное…
— Ладно, раз уж цепиш повернулся этой стороной, — одновременно с этими словами, Манго достал из рюкзака какие-то бумажки и протянул их мне.
— Это не полноценный договор, а времянка. Так мы их называем, — решил пояснить Манго. — Действует на небольшой промежуток времени и заключается в особых ситуациях. Действует без заверения третьей стороны, достаточно согласия двух сторон.
Посмотрел на листок бумаги, где было расписаны краткие условия договора и мои брови полезли вверх. Я глянул на наемника удивленным взглядом и тот смутился.
— Так наемник же я, разные случаи бывают, даже такие. Была одна дамочка, которая платила и хорошие деньги, и фигурка у нее ого-го-го. Вдовствующая вдова одного из средних кланов на севере. Она тогда сама предложила мне это сделать, я согласился. Заодно попросил себе сделать еще парочку, чтобы всегда под рукой было.
— Когда сам в койку к ней ложился⁉ — ехидно поддел Манго.
— Я наемник! Договор для меня не простой звук, особенно, когда его составляют профессионалы. Ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти⁉ — он набычился и покраснел от стыда.
— Ладно-ладно, успокойся. Давай подписывать. Хотя постой, может вычеркнем это?
Показал на третий пункт в общем списке и Манго пожал плечами.
— Доставлять удовольствие можно по разному парень, ты просто молод и не знаешь еще много чего! Зайди как-нибудь в бордель и тебе такое покажут…
Наемник поводил рукой по воздуху и не стал заканчивать предложение. После этого он автоматическим движением руки зачесал волосы назад, а потом понял, что сделал. Сразу же смутился и поправил прическу, как было.
Пришлось вписать свое имя и расписаться. Понадобилась капелька крови и теперь мы были обязаны соблюдать пункты договора на протяжении ближайших трех часов. Зачем вдовствующей женщине столько времени на утехи, я просто не понимал. Да час, может два часа, но чтобы три⁉ Что за ненасытные звери живут на севере?
Следующий час мы потратили на то, чтобы отыскать нужный дом по памяти Манго и успели провести первичное наблюдение. Ставрус жил в отдельном доме с небольшой территорией вокруг. Внешне дом выглядел хуже своих соседей, но было одно но…
— Для дома обычного капитана слишком роскошные хоромы, — пробурчал Манго. — Точно кормится с чужой руки, иначе откуда столько денег в этой квартале? На третьем этаже горит свет, кстати, значит он не спит. Видимо знает про облаву на Шмыга и думает, что делать, других вариантов нет.
Это я тоже заметил, причем сразу же.
— Чвирк!
Из нутра плаща вылез Чвирк и начал остервенело вертеть головой. Наемник чертыхнулся и косо посмотрел на насекомое, а потом на меня. Я тоже дернулся от неожиданности. Еще буквально пол дня назад я был уверен, что насекомое куда-то пропало и теперь я больше с ним не встречусь. Чвирк же оказался на месте и создалось такое чувство, что он не покидал мою компанию на протяжении всего времени.
— Что это за гадость?
— Чвирк-чвирк!
Муравей яростно завозмущался и угрожающе подлетел к лицу наемника. Тот попятился от Чвирка и попытался отмахнуться от назойливого насекомого рукой.
— Так то он крысу одну на фарш пустил, когда та на него напала, — между делом пришлось просветить наемника.
Манго перестал отмахиваться и просто обошел Чвирка стороной. Тот сделал круг вокруг меня и полетел к углу забора. Забор принадлежал так раз нашему капитану. Такое случалось впервые и я без слов, двинулся за Чвирком.
— Что это за тварь такая? — опять повторил вопрос Манго.
Наемник пристроился рядом и косо посматривал в сторону Чвирка. — И почему мы идем за ней?
Чвирк что-то прожужжал недовольное и ускорился.
— Препод один подарил. С виду простой муравей, а на деле маленький радар на неприятности и любитель меда.
— На муравья он слабо похож, больше на стрекозу какую или навозного жука.
Манго дернулся всем телом, а потом ухватился рукой за ягодицу. Он еле-леле сдержал рык из груди, когда Чвирк укусил его за причинное место.
— И в отличие от обычных муравьев, довольно умный.
— И обидчивый! Об этом нужно было сразу говорить, — возмущенно прошипел наемник.
Чвирк скрылся за забором и нам пришлось перелезть. Пока мы двигались за муравьем, раздумывал, что сподвигло его вылезти на мороз. Мед отметался сразу, он его наелся еще днем и после сегодняшней пирушки еще пару дней не посмотрит в сторону лакомства. Неизвестный сладкий фрукт? Или то насекомое — медовичок, про которое рассказывал старый алхимик? Так он говорил, что их нет в Лагосе и если я хочу раздобыть этот деликатес, нужно ехать на юг.
Оставался последний вариант, но он мне не понравился и я постарался не думать об этом. Слишком много неприятное и проблем он принесет нам.
Пришлось следовать за Чвирком дальше. Муравей летел вперед, изредка водя антеннами по сторонам и было чувство, что он принюхивался. Спустя пару минут мы оказались на заднем дворе дома и Чвирк залетел в небольшой сарай. Единственная постройка, которая была на территории дома не выглядела странной. Обычный косой сарайчик, который строят для того, чтобы держать дрова и разный инструмент для ухода за домом.
— Чвирк! Чвирк!
Изнутри донеслись истеричные звуки Чвирка. Мы переглянулись между собой и пожали плечами. Манго не нравилась затея следовать за моим компаньоном и при случае каждый раз тихо матерился.
— Ну и? Зачем этот прилетел сюда? Самку почувствовал и решил, что самое время размножаться? До конца договора еще два часа, нужно двигаться в дом, вырубать капитана. Пока его обыщем куча времени пройдет, пока тайники будем разыскивать. Мы уже не укладываемся по времени!
Пока наемник говорил, я прислушивался к своему внутреннему чутью и заметил отклик. Мой организм сам по себе начал реагировать на что-то, что находилось внутри сарая. Вернее не внутри, а под ним. Чвирк учуял тоже самое и теперь стремился добраться до этого чего-то.
Этого чего-то мне очень сильно не нравилось и хотелось развернуться назад.

Глава 9

Чвирк вылез из под земли и яростно заколотил передними лапками по двери, намекая, чтобы я двинулся внутрь. На двери висел амбарный замок и Манго выдрал его вместе с петлями. Внутри оказалось то, что и везде, кроме одного но… Посреди сарая в полу был деревянный люк.
Любой другой подумал, что это спуск в подвал, но только не я. И не Чвирк! Мы оба ощущали странную энергию исходящую изнутри люка. Чвирка эта энергия притягивала, а меня наоборот отталкивала.
— Лезем внутрь или нет? — наемник пихнул меня в плечо, заставляя сбросил оцепенение.
— Давай, только ушки на макушке.
Манго посмотрел на меня, как на умственно отсталого человека и открыл дверь. Ощущение энергии усилилось, а Чвирк сразу же юркнул внутрь люка. Пришлось ускориться и мы оба спустились вниз.
Мы оказались в подвальном помещении. Тут был навален разный хлам, однако я четко ощутил, как энергия просачивается через одну из стенок. Пришлось растолкать парочку мешков с картошкой и осмотреть внимательно стену.
— Там что-то есть? А? Я же вижу, как твое насекомое рвется за стену.
Чвирк царапал стену папками и пытался пробраться в одну из дырок, но у него это не получалось. Муравей распалялся с каждым разом все больше это подстегивало меня действовать быстрее.
— Да, там что-то есть, правда я не могу понять, как открыть дверь.
— Ладно, отойди, дай я погляжу, а ты магию вашу посмотри, может что найдешь.
Я подвесил светляк над головой наемника и сам закрыл глаза и посмотрел в сторону стены. Успокоиться было не так просто, но я справился, мысленно задвинув мечущегося Чвирка на задворки сознания. Впереди оказалась самая обычная черная пустота. Ни единого магического заклинания или артефакта. Ни одного вихря маны или чего-то подобного.
— Кажется нашел! — прокряхтел наемник.
Он лежал на полу и ковырялся пальцем в неприметной дырке около самого пола. Человек, сделавший так замочную скважину, прекрасно разбирался в человеческой психологии и выбрал самое неоднозначное место.
Манго засунул в дырку кинжал и начал возиться с ним. Наемник пыхтел, стонал, но у него никак не получалось открыть. Скорее всего для этого нужен был специальный ключ и грубый метод тут не подойдет.
— Ну не вор я, что поделать. Если бы мог управляться с отмычками, давно бы вскрыл тот сейчас. Может наведаемся в дом, а потом хорошенько встряхнем капитана? — предложил Манго.
— Он же капитан. Представляешь, как будет шумиха, когда узнают, что стражника такого уровня пытали в его доме. Спустят всех собак и нас из под земли достанут и показательно казнят.
— Всегда можно сбежать к соседям. Они хорошо платят, когда дело касается хорошей драки.
— Чвирк!
Муравей лазил около стены, где до этого ползал Манго. Чвирк смотрел на замочную скважину и потом нырнул в нее. Прошло полминуты и Чвирк выбрался оттуда весь покрытый зеленоватой слизью. Только крылышки были в полном порядке. Чвирк отошел подальше и начал отряхиваться, как собака. Зеленые капельки разлетелись по сторонам и Чвирк оказался чистеньким.
— И часто у него такое? — наемник с интересом следил за муравьем и его брови полезли вверх.
— Впервые. Сегодня все с ним происходит впервые. Вылез на холод, хотя любит тепло, ведет себя странно.
— Ты глянь, это же кислота!
Манго ткнул пальцем в мешок с картошкой, где начала расползаться на ткани дырка от зеленой кислоты. Одновременно с этим внутри стены что-то хрустнуло и послышалось движение шестеренок. Часть стены отъехало в сторону, открывая темный коридор со ступеньками, уходящими вниз.
— Ставлю золотой, что внутри нас ждет больше, чем десять золотых от Шмыга.
Я с сомнением посмотрел на наемника. Ожидание от таких место редко превышает лимит счастья. Обычно ты попадаешь в темную комнаты, в которой ранее обитал Темный маг. Маной оттуда не фонит, значит никакого гейзера там нет, только если он не работал больше месяца. Тогда мана впитается в стены и уйдет выше, оставив после себя едва пустоту.
— Давай на всякий случай достанем мечи. Заклинание сонара ломается и не просвечивает пространство внизу. Придется идти в слепую.
Манго я сказал чистую правду. Впервые увидел, как заклинание разрушается на глазах. Вернее оно натолкнулось на неизвестный туман и пошла трещинами. Если сравнивать со скрывающими артефактами, которыми были снаряжены те охотники на измененных животных, чувствовалась огромная разница. Этот эффект был скорее природным явлением, нежели искусственным. точно сказать природу неизвестной энергии не удавалось. Было понятно, что она чужда мне, но имеет какой-то отношению к Чвирку.
Муравей не стал нас ждать и сразу же рванул вниз. Он даже не озаботился подсветкой туннеля. Скорее всего муравей прекрасно ориентировался в темноте. Еще одна странность замеченная за насекомым. Первое это сверх чувствительность к опасности, второе — эволюция в гейзере, теперь проявилась кислота и ночное зрение.
Клавдий точно подарил мне ценный подарок, правда знал ли он, что конкретно дарит или просто дал мне полезный инструмент для нахождение хищников? Если верно второе суждение, то все понятно, если же Клавдий знал про такое развитие Чвирка, то становится непонятно, зачем он дал мне такое ценное насекомое, если мог бы растить его сам?
Мы спустились вниз и сразу же оказались в небольшое галерее. Попробовал скастовать заклинание и на этот раз он развалилось сразу же, как каркас заклинания покинул тело. Попробовал влить ману в камень и поуправлять им. Расход маны увеличился в разы, но мне это удалось. Значит все заклинание, основанные на принципе вложения действуют, хоть и с огромными затратами маны, а вот остальные заклинания будут распадаться.
— Нехорошо мне как-то. Знобит и неуютно в этом месте.
Манго Крутил головой по сторонам и всматривался в стены. Меч он держал в руке и в любой момент готов был отражать атаку. Двигались мы черепашьими шагами и вслушивались в посторонние звуки. Пару раз слышали отдаленное жужжание Чвирка и все.
Затушить светляка не вышло. У меня было с собой заклинание ночного глаза, а вот у наемника его не оказалось. Вместе решили, что пойдем так. Если заметят одного, смысл прятаться второму? Туннель закончился огромным залом, он очень походил на комнату с гейзером под нашей ямой, но в несколько раз больше. Кладка кирпича очень сильно напоминало на катакомбы, но с небольшими отличительными чертами. Раствор, применяющийся между кирпичом был темно фиолетового цвета.
— Там алтарь какой-то!
Манго указал на самый конец зала, где были небольшие ступеньки, оканчивающиеся огромным камнем в виде головы неизвестного животного. Голова животного была широко открыта и внутри камень неестественного бурого цвета. Клыки зверя украшали драгоценные камни, впаянные при помощи магии прямо в камень.
Подойдя поближе, заметил летающего вокруг алтаря Чвирка. Он кружил вокруг оскаленной морды и пытался что-то найти. Понаблюдав за действиями насекомого, решил сам присмотреться. Тем временем наемник пошел изучать остальную часть зала.
Спустя пять минут наемник вернулся.
— Других ходов нет. Был шкаф позади алтаря, но там ничего нет, кроме ритуального кинжала и хламиды. Скорее всего в ней жрец приносил жертвы.
— У меня пусто. Кроме этих стекляшек тут ничего нет, — демонстративно постучал по клыкам животного. — Сразу предупреждаю, что навряд ли мне удастся их достать. Они впаяны при помощи неизвестной техники. Сам алтарь еще можно попробовать разбить, но думаю навряд ли у меня это получится.
— Да-а, такие не выковыряешь без бутылки другой. Либо полностью клык отбить и потом отдать в руки специалиста, либо оставить тут. В любом случае решение за тобой, сможешь это сделать или нет. Они точно стоят больше десяти золотых.
Пришлось обмозговать варианты. Уходить с пустыми руками, когда камни лежали прямо перед тобой, было глупо. Подойдя к алтарю, приложил руку к клыку и попробовал влить ману. Камень заупрямился и не стал пропускать в себя ману. Создалось впечатление, что сила внутри камня имеет такую же полярность, что и мана, только сила была другой. Будто два магнита с минусами отталкивались друг от друга.
Чвирк залетел внутрь и нашел небольшую дырочку в алтаре. Скорее всего по этому желобу уходила кровь куда-то внутрь алтаря. Сердце екнуло, когда Чвирк скрылся там. Все же я был ответственен за насекомое и просто так уходить без него не решался. Одно дело, когда тебя заламывают стражники и сажают в карету, и совсем другое, когда ты понимаешь, что в твоих силах дождаться насекомое.
Внутри алтаря что-то двинулось. Какая-то сила, которую я не чувствовал до этого, но ощутил, когда Чвирк скрылся в алтаре. Будто невидимый гигант перевернулся на другой бок и земля под ногами задрожала. Манго оглянулся посмотрел на меня и я увидел в его глазах страх. У него было стойкое желание убраться отсюда подальше и я его понимал.
Прошла секунда, другая и тряска устаканилась. От алтаря полыхнуло неизвестной силой и эта волна вырвалась за стены храма. Такую мощь должны были точно должны были заметить более сильные маги в городе.
— Нужно уходить! — проорал наемник.
— Нужно, но без Чвирка отсюда не уйду! — зачем-то проорал я в ответ, хотя вокруг нас было все тихо.
Этот маленький гад только сейчас решил выбраться наружу и я схватил его рукой. Муравей начал сопротивляться, я думал, что он укусит меня, но ничего такого не произошло. Мы сразу же ломанулись вверх по лестнице. Бегом пробежали оставшееся расстояние и вылетели из сарая, как ошпаренные.
В доме горел свет уже в нескольких местах. Через окна виднелось, как внутри суетились люди и Манго подтолкнул меня к забору. Понадобилось несколько секунд, чтобы закрыть дверь в сарай и добраться до забору. Как перемахнул препятствие, было непонятно. Адреналин пульсировал в голове и только сейчас понял, что меня потряхивало.
Чвирк в руке лежал смирно и не показывал никаких признаков жизни.
Неужели раздавил⁉
Мысль мелькнула, но сразу же испарилась. Первичный осмотр насекомого показал, что все хорошо. Его антенки подрагивали, а лапки иногда вздрагивали си по себе. Так выглядел сон Чвирка. Пару раз этот засранец уже успевал меня пугать, когда я находил его в таком состоянии.
— Думаю на этот раз наша вылазка провалилась, — заметил Манго. — Какова вероятность, что капитан не знает о тайном проходе? Скорее всего алтарь их прошлой эпохи, когда боги ходили под нашим солнцем. В зале никого не было долгое время, это видно по осевшей пыли.
Манго достал ритуальный нож и покрутил его в руках. Сделал пару пробных замахов и недовольно скривил лицо. Если несколько минут назад он был напуган, теперь же он был самим собой. Наемник моментально пришел в себя и ничто в его виде не говорило больше, что несколько секунд назад он убегал сверкая пятками от мощного выброса неизвестной энергии.
— Как оружие использовать не получится. Смещен центр тяжести, да заточен плохо. Такую хреновину не удастся продать, только если какому-нибудь коллекционеру, но я с такими не вожусь.
Он бросил мне жреческий кинжал и расстроено вздохнул.
— А так хотелось наведаться в гости к продажному стражнику.
— Ага. Извини, что так получилось. Если маги разберутся откуда пришел выброс, то тут поставят наблюдателей. А с ними мы не сможем пробраться в дом капитана.
— Это еще ладно, вдруг эта фигня из запрещенного? Маги любят вешать запреты на всякую непонятную муть. Чуть что под запретом. Если не поймут, что это за фигня, купят дом или отберут. Все снесут и будут изучать алтарь, пока не поймут, несет он угрозу городу или нет.
Распрощавшись, мы двинулись каждый в свою сторону. Выброс огромной силы был мощным и и через десять минут я заметил усиленные патрули в городе, которых сопровождали маги. Еще некоторое время спустя заметил отклики мощного заклинание, прошедшего через весь город.
Заклинание пришло из Императорского дворца. Скорее всего Его Величество приказал выяснить источник этого неизвестного феномена. Как бы чего плохого не получилось с нашей ночной прогулки…
Сон был беспокойный. Меня одолевали кошмары и за ночь просыпался несколько раз в поту. Сначала за мной гнался черный волк. Не те волки с четвертого этажа, а по настоящему огромный и опасный хищник. Он был на головы выше меня и рвал на части, когда догонял меня. Потом мне приснился странный слизень. Он был огромным, размером в пятиэтажное здание. Вокруг него роились личинки поменьше и все они двигались, как единый организм. Они заметили меня и окружили. Когда матка обратила на меня внимание, меня бросило в жар, а потом в холод. Кажется я моргнул и мои ноги были уже облеплены этими личинками. Его раз моргнул и вот я уже по пояс в ним. Через мгновение они добрались до моей головы и одна из них залезла ко мне в рот. Я сопротивлялся, но все попытки держать рот закрытым провалились. Меня обдало слизью и все закончилось.
Я в очередной раз проснулся и понял, что уже раннее утро. Вся одежда была мокрой от пота. Рядом на тумбочке валялся Чвирк и все еще спал.
— Бред какой-то.
Глянул еще раз на Чвирка и заметил на его тельце небольшие фиолетовые прожилки. Они пульсировали в такт биение сердца. Пришлось проморгаться, думал что поможет, но ничего не изменилось. Пришлось взять себя в руки и заняться полезными вещами.
Вначале общая тренировка всех учеников в новом зале, а потом двухчасовая в гейзере. Вымотался, но утренние тренировки взбодрили меня и придали сил.
— Чем сейчас займешься?
Ко мне подвалил Риф, полностью одетый в снаряжение чистильщиков. Неподалеку торчали Лид и Авин. Они тоже были при параде.
— Куча дел, но сначала пойду продавать накопившиеся вещи.
— Ладно, мы тогда без тебя пойдем на третий. Пора наращивать темпы по убийству тварей. Если будет лягушка, притащить к фермам?
Немного подумав, согласно кивнул. Раз уж жабы хорошо пошли, грех не напрячь ребят притащить корм для рыбы. Распрощавшись с ребятами, рассортировал всю добычу и начал осматривать, что у меня лежало на кровати.
В одной кучке лежал десяток колец, в другой пару цепочек, одна из них золотая. Третья и четвертая кучка состояли из драгоценных камней. В одной побольше, в другой поменьше. Пятая кучка состояла из бумаг, прихваченных из тайника Шмыга.
Начал с бумаг. Из всей кипы, что мне досталось самым полезным оказалась бумага на какую-то ферму. Она была расположена на юге города, около того самой верфи. Остальное собрал в кучу, упаковал и через мальчишку отправил все к Руфусу, пусть он с этим разберется. Написал объяснительное письмо, что словил одного из его подручных и при нем оказались эти бумаги.
Прихватив с собой накопители, решил заглянуть к Борву. Он, как член гномьей общины должен был иметь много полезных связей, которыми я, возможно, смог бы воспользоваться и оказался прав.
— Артем!
Гном подскочил ко мне и крепко обнял, да так сильно, что кости начали трещать.
— Надо отметить спасение моего младшего брата! Я же теперь тебе должен! Если бы не ты, то не увидел бы большего своего малого. Он хоть и дурной, но когда дело доходит до кузницы, равным в этом деле для него нет!
Меня окружил еще добрый десяток гномов и каждый считал нужным похлопать меня по спине. Каждый дружеский хлопок отзывался в моем теле болью, но стоически вытерпел эту процедуру.
— Я, если честно, к тебе по делу пришел. Есть кое-что на продажу и хотел бы спросить, может ты возьмешься выкупить часть вещей.
— Вот это разговор! Конечно! Все куплю у спасителя моего брата.
Он предусмотрительно меня ответ в отдельный кабинет и я начал вываливать все, что принес с собой. Пока я вытаскивал все из рюкзака, лицо гнома менялось от радостного на озадаченное.
— Кажется зря я ляпнул, что все куплю, — он почесал затылок и внимательно оглядел драгоценные камни. — Это где же ты такое раздобыл, друг?
— Часть давно лежала у меня, часть была в тайнике у босс Королей переулков.
— Все же не соврали, когда пришла весточка, что их всех переловили, как слизняков в горах, — покивал своим мыслям Борв.
После этих слов гном развил бурную деятельность. Накопители он купил по стандартной цене, даже не проверял, есть ли в них мана или нет. Просто поверил на слово. Бижутерию он оценил лично сам, а вот для оценки камней пригласил седого гнома и тот очень долго вертел камни перед собой и всматривался к специальный окуляр. После этого старик отвел Борва в сторону и переговорил с ним. Борв недовольно воскликнул на деда и вернулся ко мне.
— Есть одна проблемка, вернее не совсем проблема. Мы выкупим все, — быстро пояснил Борв. — Вопрос вот с эти камнем.
Гном достал из кучки самый большой камень синего цвета и положил его в руку.
— Вот это принадлежит соседней общине. Его украли два года назад бандиты. Камень является семейной реликвией и мы не сможем его купить. Стоит он огромных денег, правда я могу свести тебя с их главой и будь уверен, он заплатит тебя за возвращение этого камня достойную цену, я прослежу!
Гном был напряжен, будто я мог забрать этот камень и убежать в неизвестном направлении.
— Давай лучше ты сам все сделаешь, а я потом зайду за деньгами. Тебе я доверяю, а тех ребят — нет. Сам понимаешь, что будут задаваться неудобные вопросы, а я не хочу афишировать свою причастность к этим камням.
Гном понятливо кивнул, но все же решил пояснить.
— Они точно захотят увидеть человека, который вернул им их реликвию. Сделаю что смогу, спасибо тебе человек за доверие! За остальное я готов тебе дать сто двадцать золотых. Цена не рыночная, см понимаешь, придется все пристраивать по знакомым, но зато честная!
Сто двадцать золотых! Это же надо, именно та самая сумма, которая мне нужна была для погашения долга. Собираюсь ли я его платить? Нет! Обойдутся, пусть найдут меня и стрясут деньги, раз уж сами хотят этого.
Борву понадобилось время, чтобы собрать всю сумму, но он управился довольно быстро. За это время меня накормили, обласкали и еще заставили выпить самогона. Не простого, а специального, гномьего. Тот, что продавался в трактирах и рядом не стоял с оригиналом.

Глава 10

Закинув деньги в банковскую ячейку отправился дальше. Сделал крюк крюк, чтобы прихватить вино. Пришлось нанять телегу, чтобы все загрузить туда и отвезти к Расмусу. Меня встретил неизменный дворецкий и совсем не удивился, когда я попросил его сгрузить.
— Явился, не прошло и года!
В комнату ворвалась Конна, которая вихрем пронеслась по комнате.
— Ты хоть слышал новости⁉ — она глянула на меня возмущенным взглядом.
— Что за новости такие?
— Сегодня ночью такое произошло, такое!
Ее распирало от этой информации и она очень хотела мне рассказать, но зашедший Расмус испортил всю малину сестре.
— Конна хотела рассказать, про огромный вихрь древней энергии, пронесшийся по всей столице. Этот ураган снес половину защитных плетений у всех клановых поместий и самое главное Императорского дворца!
— Эй! — Конна подскочила к брату и стукнула его в плечо. — Я же сама хотела рассказать этому олуху.
— Впервые вижу аристократку, которая бежит на доклад к обычному олуху.
Конна замерла на месте с поднятым кулачком для удара, потом зло глянула на меня и хмыкнула.
— Нужно же просвещать необученных крестьян, такова доля любого аристократа Империи.
— Можно учиться всю жизнь и остаться глупцом. Мудрый же поймет, когда нужно говорить.
Немного не в попад, но смысл сестра Расмуса не сразу поняла. Потом до нее дошло и она возмущенно посмотрела в мою сторону. Расмус же давился со смеху и смотрел на взъяренную сестру. Та крутанулась на каблуках и вылетела из комнаты.
— Когда-нибудь она сделает их тебя личную цель для мести и тогда ты пожалеешь о своих слова.
— К этому моменту я стану стариком и буду нянчить внуков. У меня есть пару вин на продажу, они, скажем так, элитные.
Расмус задумался.
— Давай посмотрим, хорошее вино всегда в цене. Тем более, скоро отец приезжает в поместье и ему будет приятно увидеть, что его коллекция увеличилась в размерах. Правда не уверен, что ты раздобыл вино подходящего качества, без обид.
Я пожал плечами и мы двинулись осматривать бутылки с вином. Расмус к своим годам отлично разбирался к винах. Как я понял, этому не обучают аристократов, но со временем, когда живешь в этой среде приходит навык и понимание в качестве алкоголя.
Заметив бутылки вина, он удивленно приподнял бровь.
— Ну ожидал. Откуда ты раздобыл эти прелюбопытный набор? — он взял в руки одну из бутылок и покрутил ее в руках. — Не элитный алкоголь, но для для обычного стола тоже не подойдет. Возьму все за пятьдесят четыре золотых. Цена на рынке будет примерно такая же, может чуть меньше.
— Хорошо, вычти это из моего долга. Теперь я тебе должен шестьдесят один золотой.
Расмус нахмурился, делая расчеты и согласно кивнул.
— Быстро же ты считаешь. Этому тебя обучали на родине?
Скрывать было нечего и я кивнул. Теперь настал черед выяснить самое главное по текущей ситуации.
— То волна энергии прошедшая через всю столицу, удалось выяснить откуда она была и кто в ней виноват?
— Нет. Пока нет, Галлас лично занялся этим вопросом. Думаю еще день другой и он найдет источник. Мой отец думает, что это происки вольных баронств. Сейчас они сидят тихо. Я же думаю, что это кто-то опробовал новое оружие массового поражения. Если на город будут нападать, то такая атака даст хорошее преимущество для нападающих. Впрочем теорий много, а истинна лишь одна.
— Ладно, думаю все вопросы на этот раз исчерпаны. Побегу дальше, а то везде не успеваю.
— Не хочешь прийти на званый ужин? Мы устраиваем праздник по случаю приезда моего отца. Сможешь увидеть много знакомых.
— Знакомых? ТЫ про своих друзей, один из которых меня здорово подставил?
Язык сам сформировал предложение. Уколоть Расмуса вышло на автомате и только потом понял, что поддел парня из-за ничего.
— Прости, не хотел этого говорить. Просто в тот раз мне здорово потрепало нервы и до сих пор сержусь на твоего дружка.
— Понимаю, их не будет. Отец попросил пригласить студентов академии, тех, что остались без покровительства кланов. Хочет присмотреться к перспективным ученикам, чтобы пригласить их к себе на службу.
Нужна ли мне эта встреча? Снова нырять с головой в рассадник аристократов? Хотя все это будет сдобрено кучей крестьянских магов. Было бы классно, если там будет Эриот и Гарад. Хотелось бы переговорить с ними с глазу на глаз. Ситуация была спорной.
— Думаю не стоит. Не хочу снова наступить кому-нибудь на больной мозоль, после чего придется снова сбегать от дуэли.
— Думай, решай. Приглашение будет для тебя ждать в любом случае. Тем более, что мы пригласили нашего нового партнера, Лесного клыка. Нужно наращивать дружеские отношения, это прекрасная возможность для обеих сторон.
Расмус выглядел расстроенным, хоть и постарался это скрыть. Очередной отказ с моей стороны. Что ж, иногда лучше отказать, чем согласиться и жалеть об этом. Тем более в этом мире, где аристократы любят решать вопросы кровью.
Покинув поместье Расмуса, отправился обратно в родное гнездо. У меня на руках было десять золотых, которые я хотел отдать Себасу на обустройство ямы. Сейчас нам как никогда нужны были деньги на покупку всякой мелочи.
— Мы больше не будем брать у тебя денег. Мы и так в огромном долгу перед тобой. Пока расплатимся за все, что ты сделал для ямы, пройдет много времени, — отрезал Себас.
— Но это же место, где я живу! Считайте вклад в собственное жилье.
— Но-но-но! То, что построили тебе отдельную комнату, еще ничего не значит. Когда ты покинешь это место, оно все равно останется с нами. Если некуда девать деньги, то лучше потрать их на травяные ванны.
Я вопросительно посмотрел на учителя. Себас понял, что я ничего не понял и пояснил.
— Когда ученик достигает ранга рыцаря, его тело закаляют травяными ваннами. это обязательный процесс в тренировках. Алхимики делают специальные сборы, с помощью которых укрепляется тело. Богатые дети начинают это уже с ранга воина, когда организм может впитывать полезные свойства трав.
— Так я же в ранге ученика!
— И что? Еще немного и ты сможешь переступить порог. Месяц раньше, месяц позже, ничего критичного. Это подстегнет твой организм, тем более, что ты маг. Твое тело само по себе впитывает ману. Маги, как правило пренебрегают этим, считают, что негоже засорять организм побочным мусором и считают это пустой тратой денег. И они правы, потому что без постоянных тренировок эффекта от ванн ты не получишь.
Пришлось задуматься и прикинуть надо ли мне это? Конечно надо! Если есть такая возможность, нужно пользоваться. У меня будет шанс догнать разрыв между сверстниками и выйти за новые границы. Себас предложил взять всю закупку на себя, тем более, что это нужно было делать с их разрешения, ведь они тренируют учеников и знают лучший момент для принятие специальных ванн.
— Хорошо, с этим мы разобрались. Предлагаю начать подготовительные работы к нашему турниру!
Себас скривил.
— Может отложим? Время сейчас не самое подходящие и денег нет. У тебя брать тоже не будем! — сразу предупредил он. — Не хватало, чтобы мы влезли в еще большие долги. Нас учитель потом так загоняет.
На этих словах он вздрогнул и оглянулся вокруг, выискивая тех, кто мог случайно это услышать.
— Он же пока приедет, куча времени пройдет, попытался успокоить учителя, но не вышло.
— Иди лучше тренируйся, а турнир обсудим позже, когда Бегемот будет тут. Он снова свалил, все бросив на меня.
Тренировки сегодня уже были, поэтому вместо этого остаток дня практиковался в бросании ножей. Выходило лучше, но в цель попадал не с первого раза.
Следующий день начался с тренировки у Нарвага пришлось заново увязнуть в обновлении защитного контура. Пострадало не так много участков, только из-за того, что Нарваг в основном использовал заклинания с типом вложения. Как я верно предположил, снесло именно те заклинания, которые действовали по другому типу.
— Кстати, забыл предупредить. У тебя же все равно нет нормальной одежды для приемов, верно?
Учитель посмотрел на мой плащ и скривился.
— Нет, учитель. Зачем мне такая одежда?
— Мы сегодня идем в поместье Грозовой бури для налаживания отношения. Пригласили множество молодых магов, ты отлично впишешься в этом мероприятии.
— Мне уже предлагали.
— Тогда вопрос с приглашением на твою персону уже не надо решать.
Сам того не заметил, как смутился. Было неловко говорить об этом учителю, что я уже успел отказаться. Нарваг заподозрил что-то неладное и с прищуром посмотрел на меня.
— Только не говори, что ты отказался.
— Гы…. — пришлось натянуть самую милую улыбку, на которую был способен.
— Ты наверное не понял, мне нужно представить своих учеников на официальном мероприятии и отказов я не потерплю. Когда мы подписывали договор, там это было прописано. У тебя есть пару минут на сборы и мы выдвигаемся.
Учитель не стал ждать моего ответа и ушел в дом собираться. Я же стоял посреди сада, где мы окончили работу и пытался вспомнить текст договора. На сколько я помнил, ничего подобного там не было. Хотя на тот момент я не настолько был осведомлен в подобных вещах и мог запросто пропустить этот пункт или не обратить на него должного внимания.
Пришлось смириться с судьбой и отправиться в ближайший магазин одежды. Нарваг услышал, что я хочу сделать, наколдовал на меня заклинание и язвительно заметил.
— Теперь я тебя везде найду, если попробуешь смыться или забыть прийти на мероприятие. Учти это, когда решишь не делать этого. Уж я то придумаю тебе наказание.
Он кровожадно улыбнулся и отправился следить за Хаском. Парень тоже был впервые на таком мероприятии и за ним нужен был глаз да глаз.
Я же нанял карету и попросил отвезти меня в самый ближайший модный бутик. Деньги при себе имелись, поэтому предварительный заезд в банк не потребовался. Внутри магазинчика меня встретил охранник, который просканировал меня взглядом и заявил:
— Уважаемый, тут одеваются аристократы и цена на изделия соответствующая. Вы точно пришли по адресу?
Вместо ответа я сделал две вещи. Сначала продемонстрировал светляк на руке, а потом подбросил кошелек с деньгами. Охранник извинился и ко мне сразу же подлетела симпатичная девушка.
— Уважаемый господин хочет приобрести комплект на прием или одежду для ежедневного пользования?
Ее ловкие пальцы сразу же прошлись по моему телу и стало неловко. Девушка не стесняясь стянула с меня плащ и пристроила на вешалке. потом она снова ощупала мои руки, грудь и бедра. Когда перешла к ногам, я уже был хотел провалиться под землю.
— Чвирк!
Из под одежды выпорхнул Чвирк и возмущенно закружился вокруг меня. Девушка испуганно вскрикнула и отступила на несколько шагов назад. Охранник тут же взялся за дубинку и сделал пару шагов в мою сторону.
— Все в порядке, он безобидный. Правда не стоит его просто так трогать.
Девушка кивнула и приступила снова к делу, изредка бросая на Чвирка взгляд. Тот понял, что неожиданная атака выдалась удачной и с видом победителя залез в карман плаща. Пришло понимание, что каким-то шестым почувствовал понял, что Чвирк был доволен. Будто это мои эмоции и не мои одновременно. Еще раз бросил взгляд на муравья задумался, правда ненадолго. Девушка снова заставила сосредоточиться на насущных делах.
— Не стоит беспокоиться господин, все будет сделано в лучше виде. Вина?
В зал вышел пожилой старик, который окинул меня цепким взглядом.
— Молодому человеку нужен парадный костюм, угадал?
— Все верно.
— Значит вы идете на прием в поместье Грозовой бури., — старик не спрашивал, а утверждал. — Как-то вы поздновато спохватились. Обычно к таким мероприятиям готовятся заранее.
Пришлось пожать плечами, признавая правоту. Однако вины за собой не чувствовал от слова совсем. Приглашение на праздник было вчера, а решение прийти туда — сейчас.
Приняв бокал вина, начал потихоньку понимать, за что платят огромные деньги в дорогих бутиках. За обслуживание. Было приятно, когда перед тобой скачет юная девушка и предлагает разные наряды. Выбор пал на обычный черный костюм, в котором были множество внутренних кармашком. Выбрал именно его, чтобы Чвирку было удобно сидеть в костюме.
Сделал парочку изменений в нем и остался доволен. Теперь он больше походил на стильный костюм тройку из моего мира. Пришлось убрать все рюшечки, странные бантики и прочее, что так любили аристократы этого мира. Теперь превалировал эффект классики без сторонних украшений гардероба.
Костюмом остался доволен, а вот ценой нет. Оперативная работа вылилась в солидную копеечку и практически все деньги, которые были у меня на тот момент, исчезли в руках старика.
К поместью решил дойти пешком, было недалеко. В воротах у поместья стояла охрана в парадной форме. Доспехи были начищены до блеска и сверкали на уходящем солнце.
— Ваше приглашение, господин!
Стражник протянул мне руку в требовательном жесте. Рядом остановилась карета и из нее вывалилась группа студентов. Они были в академической форме и одного из парней даже узнал. Кажется он был на втором курсе и сидел рядом со мной на трибуне во время показательной дуэли.
Они прошли мимо стражника и тот даже не взглянул на них. Он повторно пошевелил вытянутой рукой и уставился на меня.
Бесит…
— Мое приглашение у вас на имя Артема. Проверьте. Если это поможет, то приглашение выдавал Расмус.
— Расмус аст Черлинг! — тут же заявил стражник. — Побольше уважения ко второму наследнику клана, уважаемый.
Последнее слово он так выделил тоном, что смысл слова стал совершенно противоположным. Ну не могут они нормально общаться с людьми. Вечно нужно все усложнять и выдумывать.
Стражник все же соизволил проверить меня в списке и явно расстроился, когда нашем меня там.
— Проходите!
Невежливо буркнул он, провожая меня взглядом. У входа остановилась очередная карета и он потерял ко мне интерес.
Внутренний двор был очищен от снега. Само поместье накрывал купол и падающий снег сюда не доставал. Оценив артефактное заклинание и сделал вывод, что это слабая копия того купола, что накрывал академию. Правда там он выполнял сразу несколько функций, а тут только отгонял снег в сторону.
Снаружи дома никого не было, все собирались внутри дома, туда я и решил направиться.
— Привет!
Расмус стоял на входе в дом и протянул руку для рукопожатия.
— Все решил прийти?
— Скажем так, у меня не было выбора, — устало отмахнулся я. — Смотрю, ты тут выполняешь роль дворецкого?
Расмус поперхнулся следующей фразой. такого сравнения своей работе он точно не ожидал услышать.
— Иногда думаю, что совершенно с другой планеты. Что самое интересно, я не думаю, что ты намеренно меня оскорбил.
Я горестно вздохнул. Еще даже не успел войти в дом, а уже успел бы напороться на дуэль.
— В прошлый раз тут меня встречал дворецкий, вот и подумал, что тебя выставили на мороз, чтобы ты встречал гостей.
— Вообще-то это большая честь, принимать гостей и быть ответственным за организацию праздника.
— То есть ты реально считаешь, что стоять на холоде, мерзнуть несколько часов кряду это достойная тебя работа? Что уж говорить про организацию праздника. Как по мне, это пустая трата времени. За это время, ты бы успел сделать много чего полезного для клана, а не тратил время на эту фигню. Найми человека, он сделает праздник, может даже лучше, чем ты сам.
— Вот когда ты об этом говоришь, все это, — он обвел рукой вокруг себя. — Начинает казаться мне неправильным и глупым.
— Главное, что ты сам это понял и признался в этом.
Расмус задумался.
— Знаешь, в одном ты точно прав. Все главные гости уже приехали, остались только студенты и пару вольных магов. Думаю отец не разозлиться из-за того, что я пройду развлекать гостей, вместо встречи гостей.
Рамус оценил мой скептический смешок и до него дошло сказано.
— Да, под таким углом все выглядит совершенно странно и нелогично. Но это же большая честь!
— Какой же слабый аргумент ты подобрал. Ты же не хочешь оставлять меня наедине со всеми этими аристо? Пригласил, так будь добр защищать меня.
Похлопав Расмуса по плечу, взял его под руку и насильно повел внутрь дома. Тот что-то невнятное пробурчал и двинулся следом.
Поместье изнутри было не узнать. Расмус постарался на славу и теперь общий зал и комнаты были украшены с размахом. На столах стоял тот самый сервиз, который стоял у каждой бабушке в шкафах для самого-самого важного праздника. Везде горели магические светильники и повсюду летал флер беззаботности.
Рядом с нами пробежала стайка девушек в пышных платьях. Их возглавляла Конна, которая, скорее всего, тоже развлекала гостей. Гостей было много, основную массу которых составляли студенты. Видел пару гербов Лесного клана и одного человека, который сидел тогда в кабинете на важном разговоре.
— Это студенты из второй академии, та что на севере расположена. Они приехали к нам по обмену. Раз в три года академией обмениваются учениками на год. Обычно это студенты третьего курса, реже четвертого.
Расмус показал на группу юношей и девушке, стоявших отдельно от всей тусовки.
— А вот там стоит мой отец, — Расмус запнулся, когда его папа мазнул по нему взглядом. — Таллова задница. Сразу же заметил меня, точно будет недоволен.
— Ты слишком напрягаешься. Мне казалось, что на таких тусовках должно быть весело и беззаботно.
— Вот тут ты не прав. Сейчас заключаются торговые сделки, оговариваются условия сотрудничества и заключаются союзы. И это только часть, что видит публика.
— И на кой черт меня притащил сюда учитель? — в сердцах выругался я.
Нарваг вынырнул из соседней комнаты и вопросительно поднял бровь. Кажется он услышал мои стенания на жизнь и не оценил. Расмус же улыбнулся и профессионально переключился на другого гостя, проходящего мимо него.
— Ладно, пойдет. Мог бы одеться и получше. Все же стоит вопрос престижа, но что вы молодежь о нем знаете. У тебя полный резерв?
Резкий переход от читки нотаций до разговора о серьезных вещах застал меня врасплох.
— Полный, конечно.
— Вот и отлично. Никуда не пропадай, — учитель довольно улыбнулся уголками губ и резко свинтил в одном известном его направлении.
Чертыхнувшись, понял, что сморозил не то, что должен был. Нарваг что-то затеял, но я не понимал, что именно. Под плащом задвигался Чвирк. Он пробрался по моему костюму и высунул голову из пиджака. Яркий свет, легкая музыка и куча голосов его заинтересовали.
— Чвиркис! — Чвирк выбрался наружу и переполз ко мне на плечо.
— Надо было тебя оставить у гейзера, так хотя бы больше времени провел с пользой. Наелся бы маны, поохотился на крыс в новом подвале и возможно нашел бы банку с медом.
Чвирк глянул на меня с непониманием и размял крылышки.
Если этот непоседа будет везде летать и мешать людям, то точно не оберусь проблем. С него станется, если его решат прихлопнуть, как назойливую муху. Большую и жирную муху. Пришлось действовать быстро. Оценив диспозицию столиков, выбрал тот, у которого стоял слуга с подносом из вкусностей.
— У вас есть мед?
— Конечно, господин. На кухне есть несколько разновидностей.
— Не в службу, а в дружбу, принеси, а?
Слуга если и был удивлен, но сыграл профессионально. Отвесил короткий поклон и исчез. Я же остался ждать его на том же самом месте. Когда Чвирк наедается, активность муравья стремиться к нулю и моя первостепенная задача была накормить до отвала напарника.
— Артем? И ты тут? Как? Развернулся и увидел идущего ко мне Гарада. Он помахал мне рукой и улыбнулся.
— рад тебя видеть. Извини за то, что вам досталось от ректора.
— Пустяк! — он отмахнулся рукой. — Этого следовало ожидать, когда Байрон заявился на бои. Он не мог упустить случая отыграться за свой проигрыш. Кстати об этом стало известно и он опять взбесился. И не благодари, все слухи пустил я, пришлось даже приукрасить, чтобы сделать ему больнее.
Ну капец! Теперь понятно, кому я должен быть благодарен. Гарад, зараза, постарался на славу и зачем⁉ Кто его просил? Понятно, что действовал из лучших побуждений, но черт, как же неуместно. Хочется нивелировать отношения с Байроном и наконец-то прийти к итогу зарытого топора войны. Я не трогаю его, он не трогает меня. И все!
Натянуто улыбнулся и поблагодарил Гарада. Тут явился слуга и протянул мне поднос, заставленный маленькими пиалами с медом. Тут был разный по плотности и цвету. Вытаращенные глаза обоих человек, было приятно увидеть.
— Чвирк, чвиркис!
Чвирк спрыгнул с плеча, в воздухе раскрывая крылья и приземлился на поднос. Он быстро начал перебирать лапками, обходя пиалки и принюхивался к лакомству. Остановив выбор на одной из них, бесцеремонно зале в нее и начал уплетать мед.
— Что за существо? Это измененный муравей? Как ты его приручил?
Сразу же отреагировал Гарад. Он с интересом наблюдал за Чвирком и даже скастовал едва уловимое заклинание, функционал которого остался для меня загадкой. Чвирк повел повел головой на Гарада, но поняв, что человек ничего плохого не делает, вернулся к своему делу.
— Клавдий дал по случаю. Вот теперь нянчусь с ним, как с дитем малым. Жалко выбрасывать его на улицу.
— Чвирказ!
Чвирк недовольно поднял на меня мордочку и воинственно потрепал передними лапками. Пришлось поднять руки в примирительном жесте.
— Шутка, никто не хотел тебя выкидывать на мороз, — потом тихо для себя сказал. — Дождусь лета и выпущу тебя в лесу.
— Дела. Только слышал про таких. Где-то на юге есть небольшой клан, который занимается дрессировкой измененных животных. Но это животные, волки там, дикие коты. Те, что поумнее. А это муравей. Ты тоже его выдрессировал?
— Само как-то получается, ничего особого для этого не делал.
— Это что за уродина? Уберите ее!
А вот и первые проблемы на этот вечер подъехали.
Гневный возглас позади меня, привлек всеобщее внимание гостей в зале. Они не пялились в открытую, так же продолжили разговаривать друг с другом, но кидали косые взгляды в нашу сторону.
Развернувшись, увидел небольшую стайку девушек, которые с отвращением смотрели на Чвирка. Тот в свою очередь полностью их игнорировал. Мед оказался для него важнее, чем реакция каких-то человеческих самок.
— Это мой спутник, — решил прояснить ситуацию, что ненароком чего страшного не случилось.
— Убери эту гадость, как ты посмел притащить насекомое в это место⁉ — она гневно на меня посмотрела и позади нее послышались поддерживающие шепотки.
— Как скажите, сейчас уберу.
Сразу же решил избавиться от корня конфликта и потянулся к Чвирку, чтобы спрятать того обратно. Краем глаза замечаю, как позади меня сгущается мана и формируется заклинание. На один инстинктах закрываю спиной поднос с Чвирком и меня отфутболивает лицом вперед. Я сношу столик с едой и врезаюсь в стену. Чвирк что-то недовольно зачирикал и взметнулся вверх, исчезая в неизвестном направлении.
Как ни странно, боли я не почувствовал. Как будто сработала защита артефакта, но каким-то странным образом.
— Ты чо творишь, полоумная!
— Как ты сейчас ко мне обратился, смерд⁉
Ее лицо стало красным и я понял, что на эмоциях сказанул лишнего.
— Что тут случилось?
К нам подошел отец Расмуса и сурово посмотрел на меня. Именно на меня, а не на девушку, которая только что при всех швырнула в меня заклинание.
— Вот эта швырнула в меня заклинание, — небрежно кивнул в ее сторону. Пусть сама теперь разбирается с последствиями, но не тут то было.
— Он меня оскорбил! — безапелляционно заявила та.
— До или после того, как ты атаковала меня? — не выдержал я.
— Я хотела убить мерзкое насекомое, которое испортило всю еду, — хмыкнула девушка. — Ты сам влез под заклинание.
Она хотела продолжить, но ее грубо прервал отец Расмуса.
— Видимо произошло легкое недоразумение. Слава богу, что охранные чары сработали.
— Спутника моего не трогайте, сейчас я его заберу.
Чвирк тут же подлетел ко мне и забрался во внутренний карман.
— Фу мерзость. Держи свою тварь подальше от меня! Понял?
Девушка продолжала провоцировать и на показ скривила рожицу. Даже сделал пару шагов назад, дистанцируюсь от меня.
— Не подходи и будет тебе счастье, — огрызнулся я.
— Молодой человек, следите за языком.
К отцу подошел Расмус и зашептал на ухо. Тот выслушал сына, потом нахмурился и бросил на меня короткий взгляд.
— Прошу меня простить, сегодня много людей, которым я должен уделить время, после долгого отсутствия.
Отец Расмуса развернулся и ушел, оставляя меня один на один с этой стервой. Тут между нами материализовался Расмус и предложил выйти проветриться.
— Сложная же у тебя работа, — ехидно заявил другу.
— Твоими стараниями ее стало еще больше. Не прошло и десяти минут, как ты сцепился с это отрыжкой цепиша. На кой ты вообще к ней пристал?
Пришлось коротко рассказать как все было. Расмус выслушал, хотел что-то дополнить, но тут послышался призывный звук колокольчика и Расмус увлек меня в общую залу. На небольшой сцене стоял глава клана с бокалом шампанского в руке.
— Дорогие гости, я рад приветствовать вас у нас в гостях. Не люблю говорить долгие речи, поэтому приступлю к самому главному. Сегодня мы с вами собрались, чтобы показать себя и свои умения окружающим. Не секрет, что сегодня мы рассматриваем кандидатов для набора в нашу семью. Поэтому объявляю открытым начало дуэлей. Площадка для них находится на заднем дворе.
Он властно махнул рукой и часть стены отъехало в сторону, открывая вид на бетонную площадку.
Потом прозвучало еще несколько пафосных речей, которые я не стал слушать. В голове состыковался вопрос учителя про полный резерв и цель сегодняшнего вечера.
Как же я сам об этом не подумал! Как же юным дарованиям показывать свои способности, как ни в бою один на один⁉

Глава 11

Всех с прошедшими Новогодними праздниками! Мои закончились только сейчас ) Теперь прода будет выходить каждый день, как обычно. Всем приятного чтения!
Часть толпы потянулось на улицу. За ним двинулся Расмус и в спину меня подтолкнул Нарваг. Момент, когда учитель подошел ко мне, я благополучно пропустил и теперь учитель сверлил меня недовольным взглядом. Видимо тоже наблюдал за той перепалкой и теперь злился на меня, что показал себя с не достойной стороны.
На арену забрался Расмус и обвел всех взглядом.
— Кто желает быть первым? Есть среди вас те, кто готов показать свои умения и навыки?
Он стрельнул глазами в сторону и увидел поднятую руку. Из толпы выбиралась девушка, та самая, которая минуту назад снесла меня заклинанием.
Кто бы сомневался… Этой только дайте повод, чтобы покидаться заклинаниями. Видимо использовала Чвирка, как предлог показать себя и зарекомендоваться перед главой клана.
Она запрыгнула на арену и начала осматривать толпу. Девушка уже успела переодеться в удобную одежду для схватки. Сверху у нее был балахон для магов, скрывающий другую одежду. И когда только успела?
— Вот ты! — она ткнула в меня пальцем и победно улыбнулась.
Расмус повернулся ко мне и увидел мое недовольное лицо и смутился, вспомнив мои недавние слова про неприятности. Правда тут же натянул на лицо улыбку и начал отрабатывать роль гостеприимного хозяина поместья.
— Прошу господин и дама. С одной стороны у нас личный ученик господина Нарвага из Лесного клыка — Артем и Тагита, личная ученица свободного мага Эльранда. Маг земли против мага воды, господа и дамы.
Представив нас, Расмус соскочил арены и скрылся в толпе. Люди же вокруг меня расступились в стороны и начали шушукаться. Мне же ничего не оставалось, как двинуться вперед. Где-то позади стоял учитель и у меня не было другого выбора, как взойти на эшафот.
— Ну что, ты готов есть грязь, смерд⁉
Она вызывающе уставилась на меня и довольно улыбнулась.
— Можешь даже использовать ту тварь, так раз прихлопну ее. Нечего такую мерзость разводить и таскать на людях.
— Мне кажется у тебя психологическая травма. В детстве небось пчела укусила за одно место, вот ты и бесишься.
Девушка на секунду задумалась, переваривая информацию, а потом покраснела. Странная реакция. Что же она там себе надумала, раз она так отреагировала?
— Тебе лучше быть молиться Праотцу, чтобы твой щит упал сразу же. Тогда я не стану тебя калечить на глазах у стольких людей. Я вообще-то уже подмастерье!
Перед боем, нам выдали по защитному артефакту. Цель дуэли лишить противника защиты и это означало победу.
Она откинула мешающую ей копну светлых волос с лица и превосходством посмотрела на меня. Скорее всего меня это должно было поразить до глубины души. Впрочем, нотки удивления я не смог сдержать. Она выглядела довольно молодо и достичь такого ранга к своим годам было сложно. Тут два варианта, либо учитель хорош, либо она умная и изучение магии дается ей хорошо. Правда есть еще третий вариант с деньгами, но его отметаем сразу же. Богатые люди не станут приходить на такие смотрины в клан.
Отбросив лишние мысли в сторону, сконцентрировался на противнике. Раздался звуковой сигнал и мы одновременно атаковали друг друга.
Каменная пуля врезалась с куском льда и оба заклинания разлетелись вдребезги. Меня окатило ледяной крошкой вперемешку с перемолотым щебнем. Тагита сформировала следующее заклинание и бросила в меня, одновременно уходя в сторону.
Впервые пришлось действовать наперекор инстинктам. Включилась холодная логика и я остался стоять на месте. Вместо того, чтобы развеять каркас песчаной бури, я остался стоять на месте и сделал ставку на щит. россыпь мелких водных капель градом ударила по щиту, но тот ожидаемо выдержал удар. Это придало мне уверенности и я закончил заклинание.
Арену заволокло песком, вперемешку со снегом. Девушка скрылась с моего поле зрения и исчезла, как и я для нее. Перед активацией заклинания, я прекрасно понимал, где нахожусь и решил остаться стоять на месте, чтобы ненароком не выскочить с арену.
У меня было пару минут, которые я решил потратить на защиту. Мне предстояло защищаться своими средствами и для этого я начал поднимать каменные блоки из земли. Один, второй, третий и четвертый. Соорудил из них каменную коробку с небольшими щелочками по сторонам
Буря начала успокаиваться и теперь настал через действовать, но не так, как рассчитывал мой противник. Вместо того, чтобы остаться за надежной защитой, я выбрался оттуда и начал стягивать к себе песок. Песок в воздухе начал оседать и я закопался в нем, подобно песчаной змеи. Каменные блоки были немного в стороне и прекрасно попадали в мой обзор.
В каменные блок врезалась огромная ледяная глыба. Блок пошел трещинами и я увидел довольное лицо Тагиты. Она стояла напротив и даже что-то довольное выкрикнула в толпу. Что конкретно, не удалось услышать, но она подняла обе руки вверх и над ее головой начал скапливаться снег и вода.
Ударил в тот момент, когда показалось, что она вот-вот атакует. Обычная каменная пуля и точно в голову. Если бы не щит, то она умерла бы, но на этот счет я не беспокоился. Просто напитал камень маной под завязку и запустил заклинание. Тагита даже не почувствовала собирающуюся ману в стороне и ее накрыло отдачей. Заклинание над головой развалилось на части с громким хлопком. Вода рухнула ей на голову и девушка оказалась полностью мокрой. Ее повело в сторону и я тут же ударил подготовленной картечью.
Щит все еще держался. Надо отдать должное, она среагировала молниеносно и намеренно рухнула на землю, а потом пока покатилась в сторону, уходя из под удара. Ее все равно задело, но неудобное положение заставило меня встать со своего места.
Пришлось скастовать каменные шипы, но промазал. Девушка разорвала дистанцию и встала на одно колено. В ее глазах бушевала ярость вперемешку с болью. Миг и теперь мне пришлось прыгать в сторону. Мимо меня пронеслись странные снежинки и врезались во внешнюю защиту арены. Позади раздался удивленные вдох, но на него я не стал обращаться внимания. Передо мной стоял противник, которого нужно было покарать за недавнюю наглость.
Пришлось воспользоваться излюбленной комбинацией, которая у меня отработана уже до автоматизма. Светляк вспыхнул ярким солнец и ослепил пол арену. Тагита была не готова к такому повороту событий и закрыла руками лицо. Этого-то я и ожидал. Каменные шипы подбросили ее вверх и она кулем опала на землю. Артефактный щит мигнул раз, другой и растворился.
— Рад огласить победителя в этой дуэли. Артем, личный ученик Нарвага из Лесного клыка и мой друг! Обычный адепт магии победил молодого гения воды!
Чего-то Расмус расстарался и разрекламировал меня с лучшей стороны, даже отметил наши дружеские отношения, что странно. Зайдя в дом, Рамус старался никак не афишировать это и общался со мной наравне со всеми.
По толпе послышались удивленные шепотки и даже заметил парочку удивленных взглядов. Ко мне подошел один из учеников со значком второго курса земли и похлопал меня по плечу.
— Молодец. Приятно видеть, как коллега по стихии дает жару воднику.
Он тут же растворился в толпе и ко мне тут же подошел Нарваг.
— Думаю стоит расширить твой арсенал заклинаний. Слишком повторяешься и противник может адаптироваться под твои заклинания. Каждая новая атака должа меня спект атаки и удивлять противника. С завтрашнего дня обдумай парочку заклинаний, которыми бы ты хотел научиться.
— Может вы подберете нужное? Я же могу замахнуться на слишком сложное или слишком неэффективное и тогда пропадет весь смысл.
— Мне важен твой взгляд свое развитие. В какую сторону ты хочешь пойти и прочее, что тебе еще не понятно. Я оттолкнусь от твоих мыслей и подберу то, что тебе подойдет лучше всего. Сегодня ты победил, но противник был слишком наивен. Без уловок и других обстоятельствах, ты обязательно проиграл бы. Помни это.
Учитель двинулся к какому-то мужчине сорока лет, стоящему неподалеку и поприветствовал его. У них задался жаркий спор на непонятную мне тему и пришлось окинуть толпу взглядом. Тут по ноге взобрался Чвирк и перелез на плечо. Муравей победно огляделся и дернул антенкой.
— Чви-чвиркиз!
Наверняка хвастался своим умением улизнуть в нужный момент и явиться, когда угроза миновала. Либо просто хвастался тем, как умело проскочил через толпу и его никто не задавил.
— Круто ты ее!
Конна была при параде, как и ожидалось. Она была одета в вечернее платье и на шее сияло в дорогое ожерелье. Если такое продать, можно несколько лет прожить безбедно.
— Эта торглова девка весь вечер ходила задрав нос и говорила, какая она гениальна, а ты спустил ее с небес на землю и раздавил, как надоедливого муравья!
— Чвирк!
Мой спутник недовольно воскликнул и воинственно замахал передними лапками.
— Ой…
Конна от неожиданности сделала пару шагов назад и уставилась на Чвирка, пожирая его глазами.
— Что это за малыш такой?
— Мой маленький питомец, если можно так выразиться.
Попутно с этим погладил Чвирка пальцем и тот как кошка начал ластиться, подставляя голову, чтобы мне было удобней его чесать. Кажется ему понравилась эта процедура. Спутник прыснул флеров довольства и я это понял, каким-то шестым чувством.
— Питомец, — Конна прыснула в кулачок улыбнулась. — Чего только не встретишь в нашем мире, правда тебе еще далеко до южан. Те такие выдумщики на диковинки, но об этом не сейчас. Пока Расмус занят делом, составь мне компанию, а то скучно. Я тут никого не знаю, а ко мне цепляются всякие…
Она просительно посмотрела на меня и мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Конна сразу же повеселела и взяла меня на буксир. Она смело двинулась в гущу толпы аристократов и я начал жалеть, что согласился на эту авантюру.
— Госпожа Конна аст Черлинг, рад вас видеть! Ваш брат постарался на славу и подготовил чудесную приветственную встречу для главы клана.
К нам подошел юноша с девушкой под руку и она отвесили легкие кивки, а продублировал их жест и остался стоять, как истукан, чтобы не мешать разговору.
— Рада слышать приятные слова от вас. Как добрались сюда, не было ли проблем?
— Превосходно. По дороге сюда смог купить у одного торговца с Запада одну из первых копий Кровавого мага.
Парень явно хвастался своей покупкой и пришлось подыграть, сделав удивленно-восхищенное лицо, как сделала это Конна.
— Не может быть? Слышала, что вы уже владеете одной копией, теперь купили вторую? Не думаете, что это напрасная трата денег?
— Ничуть. Я всегда тяготел к изучению таинственного прошлого одного из сильнейших магов континента. Когда-нибудь мои предки смогут расшифровать пару страниц архимага и обретут известность во всем мире!
Парень пафосно закончил говорить и с долей презрения мазнул по мне взглядом, оценивая спутника Конны. Мне пришлось сделать вид, что я не заметил этого взгляда и дальше продолжил стоять истуканом.
— Кажется нас не представили, Барод аст Винд.
Он буравил меня взглядом и требовал ответа, но меня представила Конна.
— Это друг нашей семьи и клана. Артем. личный ученик мастера Нарвага из клана Лесного клыка. Он только что победил на дуэли, может быть видели?
— А, так это вы победили ту зазнавшуюся девчонку? Что ж, выражаю свое уважение. Не каждый сможет выйти против гения и поставить его на место.
— Благодарю, правда инициатором дуэли был не я.
Похвала была лесной, поэтому решил ответить честно, чтобы не ударить в грязь лицом и поддержать разговор, убив при этом сразу двух зайцев.
— Дневник Кови популярная вещь и крайне дорога, если не секрет, за сколько его приобрели?
— Пятьдесят золотых. Наглый торгаш хотел продать его за все сто, но я быстро поставил его на место. Думал, что сможет обыграть одного из клана Исследователей и подсунуть первую копию Дневника!
— Немалая сумма. Я тоже увлекаюсь изучением Темного мага с момента, как попал в вашу Империю.
Барод непонимающе изогнул бровь и Конна решили пояснить
— Ты же помнишь про призванных? Артем один из них. Его родные земли находятся очень далеко от нашей Империи и про Кровавого мага там даже не слышали.
— Как не слышали? Кровавый маг, как чума, прошелся по всему континенту. Им пугают детей на пятидесяти трех языках нашего мира. И вы даже не слышали про него? Неужели вы из-за море?
Далее пошла светская беседа, где я старался вызнать побольше про Кровавого мага. Барод щедро делился информацией про архимага и даже удалось договориться с ним о встречи, чтобы я смог пролистать его новую покупку. Разговор вышел увлекательным, я узнал много нового, но Конна начала стискивать мне руку и пришлось распрощаться с новым знакомым.
— Ну и горазд же ты трепать языком об этом мастодонте. Ты разговаривал о нем с таким интересом, что я подумала, что он действительно тебе интересен.
— А почему нет?
Я удивленно вскинул бровь, не понимая слов Конны.
— Да брось, ясно же, что ты хотел просто втереться в доверие к Виндам. Все знают об увлечении одного из сильнейших кланов Империи. О, гляди!
Запомнив слова Конны, повернул голову в сторону ее взгляда и увидел рассекающую толпу «гения». Девушка шла одна и его глаза пылали гневом.
Ну вот, теперь начнется все с самого начала. Тут решил слиться от будущего конфликта, но Конна вцепилась в мою руку, как самый настоящий клещ. Почувствовал настрой юной дамы и понял, что та хочет крови и конфликта, поэтому просчитала мой порыв улизнуть
— Какие люди к нам пожаловали! Вольный гений и самый лучший водник на первом курсе академии.
Конна на показ всплеснула руками, привлекая всеобщее внимание толпы.
— Конна, и я тоже рада тебя видеть.
Девушка постаралась мило улыбнуться, но у нее это не вышло.
— Конечно, это же поместье моего клана. Надумала наконец-то присоединиться к нам? Отец предложит тебе и твоему учителю хорошие условия, даже выделит время на тренировки у источника.
— Это будет решать учитель, я тут по другому вопросу.
Конна театрально надула губки и уставилась на девушку.
— И чего же хочет та, кто недавно проиграла в дуэли?
Шпилька зацепила нужную струну души девушки и та посмотрела злобно на Конну, но ничего ней не ответила.
— Хочу реванша, где и когда? Твои условия, смерд! — она требовательно посмотрела на меня.
Пришлось задуматься. Вариантов было несколько и все они мне не нравились. Если сейчас пойду на попятную, то рискую развязать конфликт, а если соглашусь, то это очередная дуэль.
— Боюсь не смогу найти времени в своем плотном графике. Много дел свалилось на меня в последнее время, — я как можно спокойно сказал это, чтобы не вызвать гнев у нее.
— Ты… — она задохнулась от возмущения, но собралась с мыслями и продолжила. — Хорошо, я готова выделить тебе целый час тренировки у гейзера.
Она посмотрела на меня взглядом превосходства и было понятно почему. Это был козырь. Деньги предлагать было ниже ее статусу, а вот возможность усилить свои навыки это многого стоило. Любой маг согласился бы на это не раздумывая, однако я — не любой маг.
— У меня и так нет времени, тем более, что учитель Нарваг строго контролирует мои тренировки, — попробовал свалить все на учителя, но не тут то было.
— С твоим учителем я тоже договорюсь, не я, так мой учитель. Уверена, это не станет такой проблемой.
Она выглядела немного ошеломленной от моих слов, но быстро собралась и пошла в атаку.
— Давай сделаем немного по другому, — я довольно оскалился. — Ты же из академии, самый юный гений на курсе. Победи прилюдно в дуэли Байрона аст Медич и растопчи его в грязи. Тогда тогда сможем продолжить наш разговор.
Идеальный вариант! Байрона покатают в грязи, а если он окажется сильнее, этот «гений» отстанет от меня.
— По рукам! — тут же выпалила она и круто развернувшись, унеслась прочь.
— Байрон?
Конна задумчиво постучала себя по подбородку, пытаясь вспомнить имя студента.
— Это же наследник Лазурнго камня, я верно помню твой бывший однокурсник?
— Ага.
— Она же раскатает беднягу в пух и прах. Она же только из прихоти пошла в академию, чтобы посмотреть. как учатся остальные, чтобы сравнить свои навыки. Своих сверстников она на несколько голов выше. Ее хотели зачислить сразу на третий курс, а то и четвертый, но она сказала, что сначала первый курс, а потом подумает, будет перепрыгивать через курс или нет. И зачем ты решил сделать такую подлянку ему? Месть?
— Она самая. Эта девчонка она вообще кто? Слишком много внимания для одного человека на этом вечере.
Конна устало вздохнула и как-то обреченно посмотрела на меня.
— Все забываю, что ты не из наших. Это Тагита, личный ученик магистра восьмой ступени Эльранда аст Рифенхарт- вольного мага Империи. Таких уникумов можно считать по пальцам одной руки. После него только сам Люциус аст Мариус из вольных.
Перед глазами встала известная четверка архимагов Империи. Особняком шел тот самый Люциус, который не принадлежал ни одному из кланов. Если проводить аналогии его с моим миром, то это маг-хиппи, который ни к кому не присоединяется и занимается только своими делами. Вернее его никто не смог подмять под себя и подчиняется только самому Императору, что говорит о многом.
— Капец. И его ученица хочет со мной дуэли.
— Ты же сильный, снова отделаешь ее. Наверное, — с сомнением сказала Конна. — По крайне мере этого не увидит такое количество людей, как сейчас. Твой позор будет меньше. И тебе стоит усиленно тренироваться, потому что второй такой промашки она не сделает. Подойдет к делу со всей ответственностью.

Глава 12

Концовка вечера была смазанной. В основном меня повсюду таскала с собой Конна и вела разговоры. Мне же досталась роль молчаливого истукана. Третья наследница клана пользовалась популярностью много у кого, вернее через нее пытались договориться о встрече с главой клана. Обычно это были молодые парни и девушки из гостей. Конна любезно со всеми общалась и завуалирована давала понять, что им этого не светит.
Было много боев. Без клановые маги пытались показать себя и всячески демонстрировали свои навыки. Было несколько попыток вызвать на бой меня, но Конна мягко вклинивалась в разговор и намекала гостям, что на сегодня я занят, за что был очень благодарен девушке.
Утро следующего дня началось как обычно с тренировки. Сначала отрабатывал броски ножей, потом отработка ударов. После этого меня выловил Себас отвел в отдельную комнату. Посреди комнаты была расположена металлическая ванна с булькающим отваром, чем-то похожем на суп.
— Вот! — с гордостью в голосе заявил Себас. — Задействовал все свои связи и купил самые лучшие травы.
— Больше похоже на куриный суп, а не на укрепляющий отвар.
— Неблагодарный, снимай одежду и залезай.
Себас дал мне крепкого подзатыльника и я, скинув одежду, забрал в горячий бульон. При ближайшем рассмотрении, оказалось, что вода была сама по себе мутно-белого цвета с плавающими травами. От нее исходил приятный запах, который напоминал запах цветочного поля.
— Лежи полчаса и выбирайся, больше сидеть нельзя.
Себас перевернул песочные часы на стуле и покинул комнату. Я же расслабленно откинулся на бортик и погрузился в воду по самую шею. Усталость сняло в мгновение ока, но я понимал, что это обманчивое чувство. Пару минут назад мышцы болели от сильных нагрузок и такого просто в принципе не могло быть.
Риф с ребятами уже должны были уйти охотиться на лягушек и доставить корм для рыб. Дело встало на поток и ребята с радостью приняли постоянный заказ на доставку крупных кусков лягушки. Остальную коммуникацию оставил на Луку, так как ему самому виднее сколько надо корма.
Полчаса потратил на размышления, чем заняться дальше. Организм был полон сил и, когда закончил принимать ванну, отправился заниматься в гейзер.
— Чвиркиз!
Неугомонный муравей выбрался из под одежды и сделал круг почета по залу. Размяв крылья, Чвирк остановился у бурного потока маны и н присел на пол, после чего начал умываться передними лапками. Этих он очень был похож на богомола с кривыми передними лапами.
— Ты опять подрос?
— Чвирк-чвирк!
Муравей взмыл в воздух и начал нарезать круги вокруг меня. Пришлось сесть в гейзер и сосредоточиться на своем спутнике. Чвирк определенно умнел с каждым днем все больше и больше. Сначала это было не так заметно, но когда он начал реагировать на слова, это стало заметней. Мана благоприятно воздействовала на организм спутника и это радовало.
— Насколько же сильно ты поумнеешь?
Философский вопрос был задан вслух, но не требовал ответа. Было бы неплохо, если Чвирк подрастет до уровня дрессированной собаки, тогда от него будет польза.
— Чвиркиз!
Муравей обиженно боднул мою щеку головой и резко спикировал вниз, обдав лицо волной воздуха и исчез в трещина в полу, откуда шла мана.
Может это ментальная связь? На уроках нам ни разу не рассказывали про ментальную магию, существует ли такая в этом мире? Могут ли маги работать в мозгом подопытного или таких заклинаний не существует? Четыре столпа стихий, все зиждется вокруг них. Кровавый маг изобрел новое направление — целительство и магию крови заодно, однако это вызвало бурный резонанс в обществе, что привело к плачевным последствиям. Подтверждает ли это тот факт, что за последние четыреста-триста лет магия не развивалась в новых направлениях?
Пришлось вспомнить, что нам говорили об великих заклинаниях. Заклинание призыва через портал, которую проворачивает наш ректор была изобретена им самим, либо одним из его предков. Точной информации я не помнил и пришлось взять эту информацию за основу. Следовательно ментальной магии не существует, либо ее скрывают от общественности. Спецслужбы обязательно такое поставят себе на службу, чтобы копаться в мозгах бунтовщиков или недоброжелателей.
Значит это не ментальная магия, а нечто другое? Внутренняя связь с питомцем или аналог родительской связи. Когда Клавдий вручал мне Чвирка, тот пометил меня и признал своим, значит та жидкость связала нас, а гейзер усилило эту связь и перевела на новый уровень. А поумневший Чвирк либо итог эволюции, либо влияние этой связи. К примеру чем сильнее я становлюсь, тем умнее становится Чвирк.
Поразмыслив немного на эту тему, пришел к выводу, что все идет в лучшую сторону и основная концепция мне ясна. Особого участия от меня не требовалось, поэтому остаток времени потратил на развитие циркуляции маны. Последний бой показал, что мне есть куда расти и тем более, мне нужно догонять местных «гениев» и наследников кланов, которых развелось в последнее время чересчур много.
После тренировок решил сходить к Борву и тот поспешил огорчить меня.
— Я честно старался решить вопрос без тебя, но ни в какую. Камень они забрали и готовы выкупить, за деньгами не будет стоять вопрос. Только вот очень сильно хотят встретиться с тобой. Все же ты вернул их семейную реликвию и они хотят лично отблагодарить тебя.
Борм слегка смутился от своих слов и поспешно добавил.
— Они готовы встретиться на твоих условиях, какими бы они не были. Если хочешь, могу позвать своих и стать гарантом, что они тебе ничего не сделают. Меня в квартале все наши знают и мое слово имеет вес. Если что не так пойдет, то мигом все узнают об этом.
— И тогда меня с честью похоронят, — не весело подытожил я.
Встречаться с гномами по поводу их реликвии не хотелось. Мало ли они что удумают и тогда станет еще больше проблем, которые хотелось бы избежать. Когда Борв забирал камень, то мне было лень по большому счету ходить к кому-то, чтобы решить этот вопрос. После этого я рассмотрел всю ситуацию со стороны и стало понятно, как это выглядит со стороны. Приходит какой-то человек к гному, пытается продать через него краденые камни. Любой разумный человек, ну или гном, свяжет эти две вещи и крайнем в этой ситуации останусь только я.
Промелькнула мысль махнуть на все рукой и просто отдать им камень. Деньги сейчас у меня имелись, однако кто знает, что произойдет дальше. Надо мной висит дамоклов меч в виде ста двадцати золотых. Деньги есть, однако кто сказал, что мне подвернется еще пара удачных сделок? Все может оказаться совсем не так… Именно эти деньги наконец-то дадут возможность чувство безопасности и стабильности.
— Ну что ж, пойдем сейчас. Зачем откладывать то, что можно сделать сразу?
— Это ты верно, только Владыка гор может позволить себе спать несколько столетий.
Идти оказалось недалеко. Нас радушно встретили и провели в главный зал. Дом оказался добротным и крепким на вид. Сразу было видно, что гномы строили дом под себя и свои нужны. Обычному человеку тут приходилось ходить с оглядкой на потолок.
Тут дверь резко открылась и в зал вошел крепко сложенный старик. У него было белоснежного цвета борода, заплетенная в красивые косу. Было видно, что ему много лет, но стремление к жизни он еще не потерял. Глаза живо бегали по мне, оценивая гостя.
— Стало быть это вы вернули нам нашу семейную реликвию, молодой человек?
Он протянул руку и сильно пожал ее. Рука онемела от мощного пожатия, но это сделал не специально. В гноме чувствовалась сила и мощь гор.
— Нужно сказать, что это просто череда случайностей, приведшая вашу реликвию обратно в дом. Если бы не Борв, то ваш камень был бы продан другому гному.
Старик улыбнулся. Это я понял по слегка сощуренным глазам, ведь его рот был скрыт бородой.
— Любой гном скажет, что это наша реликвия, вне зависимости от места в Империи, но ваше незнание — простительно. В любом случае, я вам очень благодарен за то, что вы вернули нам его. Моя семья выплатит вам все, что причитается, будьте уверены. Гномы держат данное слово, чего бы им этого не стоило. Наше слово — скала!
Старик ударил кулаком о стол и тот натужно заскрипел. Мебель была сделана на славу. Все из крепкого дерева и выдержал роту солдат, если те решат залезть на него и станцевать, но под ударом кулака мебель показалась хрупкой.
— Борв рассказал, что тот человек, который украл камень уже наказан, это так?
— Да. Он сейчас в темнице и еще долго не сможет выйти оттуда. Мы его посадили, когда вскрылись его темные делишки.
Гному я ни слова не соврал. Слышал слухи, что Руфус так ухватился за него, что это привело к неожиданным результатам. Получилось даже посадить несколько продажных чинуш. Остальные, конечно, смогли откупиться и были просто уволены, однако Руфус заслужил очередное повышение.
— Тогда мы тебе еще и за это должны. Лучше было конечно удобрить им почву, как делали это наши деды, но увы. Мы находимся в Империи и не нам разводить здесь свои порядки. Все же ссылать их на рудники это слишком легко. Любой гном работает в шахте целый день и хоть бы что…
Было непонятно, он доволен конечным итогом или нет, поэтому держал нейтральное лицо и важно кивал.
— Ладно, тогда у меня к тебе есть встречное предложение. У меня одна из лучших мастерских в квартале, Борв может подтвердить.
Быстрый взгляд на Борва и тот затряс головой, подтверждая слова.
— Хоть у нас и расписано все на несколько месяцев вперед, я могу сделать тебе хорошую броню. Сам же понимаешь, каких это будет стоить денег. Поднимемся всей семьей и за неделю сделаем тебе такую броню, что будут завидовать все клановые. Не скажу, что самую дорогу, но за качество ручаюсь.
— Давайте так. Броня среднего качества и немного денег.
— По киркам!
Старик встал со стула и от всей души хлопнул меня по плечу.
Далее меня взяли в оборот его сыновья и отвели в соседнюю комнату, где меня облепило сразу несколько гномов.
— Есть пожелание по броне? Тяжелая, легкая или смешанная? Какой рукой работаете и каким оружием?
— Обычный меч-полуторник. Правша. Броня должна быть легкой и дешевой снаружи.
Гномы переглянулись между собой. Пришлось пояснить, чтобы не видеть этих странных взглядов со стороны.
— Не хочу привлекать к себе лишнего внимания. Все равно спускаться в катакомбы, а там грязно, сыро и вообще. И да, главное, чтобы не мешала заклинания создавать!
— Уважаемый господин маг? — удивился старший из гномов.
— Маг земли, если это как-то повлияет.
— Стало быть боевой маг земли?
Получив подтверждающий кивок, гном прокричал в открытую дверь.
— Дарстард! Давай сюда, тут по твоему профилю. И живее, это наш уважаемый гость!
Послышался топот ног и в проем двери и показался заспанный гном с торчащими колам волосами. Даже борода топорщилась в стороны. По сравнению со своими сородичами он выглядел, как бедный родственник со склонностями к беспорядку.
— Господин, не смотрите, что он такой. Владыка гор наделил его мастерством, но забрал чистоплотность и сковал это все хамством.
— Это вот этот притащил дедовскую драгоценность? Я что, должен корячиться для этого человека⁉ — возмутился Дарстард.
— Расскажу все деду, что ты его гостя не уважил, сам знаешь что с тобой будет, — прошипел на него тот.
— Чуть что сразу дед. Дед то, дед все надоело! Вот уйду от вас, будете знать, как третировать гения!
Он напоказ замахал руками, отчего его братья разошлись в стороны. Дарстард махал размашисто и на миг я забоялся, что прилетит и мне тоже. В силе удара не сомневался, раз у их деда была силища, то у молодых и энергичных гномов ее хоть отбавляй.
— Мерки сделали? — деловито спросил он.
Вместо ответа ему протянули бумажку с цифрами и тот шикнул на них.
— Так катитесь к цепишу, раз все сделали. Все равно вы бесполезные потомки гор и тощей рудной жилы.
— Передаю вас в руки своему брату и еще раз прошу прощения за все.
Он поклонился и все остальные быстро покинули комнату.
— Ну давай человек, выкладывай! — приказал гном.
— Что выкладывать? — не сразу же сориентировался я.
— О горы. И зачем вы прислали мне такого тупоголового человека. Всегда ходите и разговариваете умными словами, а как доходит время делать дела, сразу же глупеете, кирку мне в причинное место! Рассказывай, что умеешь, чего не умеешь. Это же магическая броня! Или думаешь, что я возьму обычную железную руду и сделаю конфетку?
Пришлось в общих чертах рассказать, что умею и что знаю в магических искусствах. Особо в подробности не вдавался и умолчал только о том, что являюсь говорящим с землей.
— И все?
— Да.
— Точно⁉ — еще больше надавил гном.
— Точно!
Напор гнома начал раздражать, но вместо слов гном влепил мне затрещину, отчего голова мотнула взад и вперед. Удар вышел, как у Бегемота, причем оба даже не старались, а звон в ушах все так же был.
— Кирка ты гнилая, а то, что говорящий с землей видите ли забыл мне сказать, да? — съязвил Дарстард. — Или эта твоя глупость опять вышла наружу, как обычно делают это человеки?
На моем лице отразилась целая гамма эмоций и я думал, что сказал на его слова. Гном не стал дожидаться моих слов и ответил сам.
— Я свое дело знаю и сделаю тебе такую броню, что у всех человеков глаза на лоб полезут. Еще один вопрос, ты же не платишь за броню, да?
— Да, ваш глава сказал, что это подарок за возвращение реликвии.
Дарстард довольно ощерился и потер деловито руки.
— Вот дед вылупит зенки, когда узнает, какую броню я тебе сварганил. Не боись, все будет в лучшем виде. Меч полуторник, правша, даже сделаю так, чтобы броня выглядела дешево, как самая обычная человековая убожество.
Я на секунду задумался, когда он услышал эту информацию, но Дарстард выпроводил меня из комнаты и убежал по своим делам даже не попрощавшись. Его охватила рабочая горячка и теперь гном думал только о работе. После этого меня выпроводили из дома и любезно попрощались, пообещав, что броня будет готова через неделю. На последок мне вручили двадцать золотых, которые я тут же спрятал во внутренний карман плаща.
— Чвиркиз⁉
Чвирк вылез из кармана и осторожно посмотрел наружу. Зима была в самом разгаре и шел легкий снег. Пришлось сменить курс и отправиться к извозчику. До поместья клана Винд было проблематично и решил потратиться, чтобы прийти в гости не в потной одежде. Ходить зимой на длительную дистанцию было тем еще весельем, особенно, когда ты частично одет в броню.
У ворот стояло два стражника, которые услужливо подошли к карете и открыли дверцу.
— Приветствуем уважаемый, по какому вопросу вы приехали в поместье клана Винд?
Черт, да так можно привыкнуть к уважительному обращению. Сказался контраст речи Дарстарда и стражника, которые разговаривали совершенно противоположно.
— Я к прибыл к Бароду аст Винд, он пригласил меня вчера на званом ужине.
Стража переглянулась между собой настолько быстро, насколько это было возможно и один из них сделал легкий кивок.
— Я провожу вас до крыльца, господин.
Стражник услужливо открыл дверь в воротах и пропустил меня вперед, при этом задрал голову вверх и посмотрел на эмблему клана, которая была расположена поверх створки двери. От эмблемы явственно полыхнуло маной, но ничего не произошло. Скорее всего там был установлен артефакт или заклинание, которое проверяла входящих и стражник таким незамысловатым образом проверил на наличие потенциальной опасности.
Потом он проводил меня к крыльцу и передал в руки прислуги, которая также очень почтительно поприветствовал меня и провела в личные покои Барода. Вернее нужно сказать, это целая квартира внутри дома. Когда меня пропустили внутрь я оказался внутрь небольшой гостиной, откуда вело несколько дверей. В одной из них стояла ванная, а в другой виднелась спальня.
— Быстро же ты!
Барод вышел из-за двери и поприветствовал меня. Мы обменялись любезностями и он сразу же взял быка за рога.
— Пойдем. Я все утро и день сидел над анализом дневника. Копия очень качественная, видна рука одного из главных приспешников Кровавого мастера. Даже кровь использовали самого Темного мага!
— Как ты узнал, что почерк принадлежит его приспешнику?
— В свое время дед умыкнул от паладинов несколько писем, среди которых затесалось письмо самого темно и ответ его приспешника на обратной стороне. В то время за ними гонялись и сжигали, чтобы ничего больше не осталась. Инквизиция боялась, что в них могли быть тайные шифры и работала на ура. Тупицы!
Барод выплюнул последнее слово с презрением.
— Нет, чтобы все запрятать в закрома и держать в заперти, так они даже своим не доверяли. Думали, что у их рядах могут затесаться близкие по духу этого убийцы. Теперь же опомнились, поняли, что это может дать Империи и завыли, как побитые щенки. Вот, смотри.
Мы зашли в рабочий кабинет, установленными шкафами с книгами и дал листок бумаги, который был исписан с двух сторон. Один почерк был неизвестен, а вот второй точно принадлежал Кровавому магу. Почерк человека из своего мира не спутаю ни с чем. За время учебу успел насмотреться, как сокурсники выводят буквы, особенно заглавные. Сразу видна школа аристократии, а этот почерк был сухой и кривоватый, точь в точь, как у меня. Даже несколько приметных букв, очень похожих на наши, были выведены так, как заставляли писать нас в школе.
Быстро пробежавшись по тексту, понял, что ничего интересного там не было и сравнил второй почерк с тем, который был написан дневник. Сходство было явное, даже закорючки и наклон отдельных букв был идентичен.
— Ну что⁉
С нетерпением спросил он.
— Да, похожи, — выдал я свою экспертную оценку.
Барод засиял и подтянулся.
— Отец тоже так сказал, правд он уже давно бросил попытки расшифровать дневник, оставил это нам, молодым, в надежде, что новый взгляд на проблему даст подсказку. А ты знал, что у кровавого мага тоже был сын?
Парень посмотрел на меня взглядом победите, будто эта информация не могла быть правдой.
— Почему нет?
— Ты тоже так думаешь⁉ — изумился парень. — Одно время ходили слухи о наследнике, но они быстро затихли. если бы у него был наследник, то уже давно бы объявился. Столько лет прошло, по нашим подсчетам, ему должно быть порядка четырехсот лет. Кто-нибудь заметил бы такого мага, тем более у него странное имя.
Я листал страницы дневника и бегал глазами по тексту. Решил воспользоваться шансом и посмотреть новые открывшиеся для меня страницы. Две новых страницы! Пришлось поддерживать разговор, чтобы поддержать интерес Барода к разговору, с чем он справлялся и без меня.
— И какое же?
— Артисиом. Правда не уверен над произношением. Прошло слишком много времени, прежде чем эта информация дошла до нас. скорее всего имя производное или близко похоже по значению. Странное имя, правда? Хотя у тебя тоже странное.
Артисиом? За время моего нахождения в академии, как только не коверкали мое имя. Артин, Артиом, Артом, Артим. Мое имя выбивалось из общепринятого списка имен и я сразу же смирился с участью кривого имени, поэтому просто не обращал на это внимание, а тут оказывается, что у Кровавого мага был сын с таким же именем, как у меня.
— Заинтересовал, да?
— Слышал несколько других вариаций, но и это тоже слышал.
— Неплохо, а ты многое знаешь, но я точно уверен, что ты не знаешь имени самого Кровавого мага.
— Нигде нет такой информации, даже из академии ее убрали, чтобы ученики не тратили время на всякую ерунду.
— Знаю, я там первым делом рылся, чтобы лично удостоверится. Ректор как-то обмолвился об этом моему деду, когда они пили вина и здорово наклюкались тем вечером. Его звали Дмитрий! Но это ладно, Император где-то раздобыл информацию и узнал, как звали ту подстилку, которая родила ему наследника. Правда ее нигде не нашли, слишком сильно он ее запрятал. Кстати, у всех у них странные имена…
Он сделал таинственную паузу и немигающим взглядом смотрел на меня. Пришлось сыграть нетерпение и натянуть маску заинтересованности. Не так хорош я был в актерской игре, но Барод был доволен произведенным эффектом и закончил.
— Ее звали Ма-ри-я, — по слогам выговорил он.
Внутри что-то шевельнулось. Имя своей матери я тут точно не надеялся услышать. Странно все это. Одно совпадение — ладно, два совпадения — пусть будет, но три совпадения из трех? Хотя все может быть, имена у нас распространены и я точно знал, что в России живет мой полный тезка, даже по отчеству.
— Действительно, странное имя. Но его можно поменять, в отличии от внешности. Там хотя бы будет видна магия, или работа артефакта.
Я отмахнулся от глупой идеи, но тут Барод снова выдал очередную информацию. Вообще смущало, что он делился таким. Видать парню было очень скучно и о своем увлечении он мало с кем разговаривал, а если и разговаривал, то быстро надоедал. Тема Кровавого мага хороша, чтобы завязать разговор, после которого можно попробовать попросить об одолжении, вот он и изливал мне душу.
— Ладно, чего-то я действительно разговорился, пора закругляться. Уже поздно и пора заняться делами, — Барод зевнул напоказ, намекая, что разговор закончен. — Завтра еще идти в личную галерею Императора и сравнивать в почерком на единственном из сохранившихся портретов кровавого мага.
Он обронил это, как бы невзначай, но продолжать уже не хотелось. Вместо этого возникло желание посмотреть на этот портрет и оценить самого страшного мага континента. Просить брать с собой посчитал странным, тем более, что и так лимит на разговоры был исчерпан, а навязываться в попутчики не хотелось.

Глава 13

Как покинул поместье клана Винд, сразу же отправился в библиотеку. Там меня ждал дневник и новые страны, которые я только мельком пролистал и ничего конкретного не смог увидеть. Старик на входе также проигнорировал меня, как и в прошлый раз, только провел взглядом и ничего более. Свитки интересовали его куда больше, чем моя персона. Что ж, расстраиваться по этому поводу я не стал и только поблагодарил старика, что больше он не пристает ко мне с нотациями, как важно аккуратно относиться к книгам.
— Так-с, посмотрим, что тут у нас!
Сам не заметил, как взволнованно сказал это вслух. Перспектива открытия новых страниц подогревала мой интерес первооткрывателя. Первые несколько страниц оказались мусорными, но вдруг сейчас будет что-то интересное⁉
— Чвиркиз! Чвирк-чвирк!
Чвирк вылез наружу и закрутил головой, изучая новую локацию. тут он еще не был, вернее был, но благополучно сидел в кармане. Видимо новые запахи привлекли его внимание и насекомое взмыло вверх. Чвирк пронесся по залу и пристроился на одной из полок, где начал изучать расставленные свитки с книгами. Он время от времени перелетал на новые стеллаж и тыкал лапками в корешки книг.
Я же тем временем решил начать читать новую страницу.
'В своем первом путешествии по миру я многое осознал. Мир существенно отличается от моего и тут можно встретить много удивительных вещей. На третьем курсе нас отправили на первую практику в удивительное место и я понял, что ответы, которые искал все это время, могут находиться не только в стенах академии, но и за ее пределами. Впервые я увидел Летающие сады энонкинов и восхитился ими. Летающие в воздухе огромные земли потрясли мое воображение. Народ, живущий там, обладал своей культурой и наследием, раскрывшие мне глаза на несколько монументальных аспектов мира.
Там же я и узнал, что таких невероятных мест целое множество. Этот мир полон тайн и секретов, у него есть прошлое и будущее. К чему это я? Во чтобы это не стоило, обязательно посети это место, даже если будешь находиться на другом конце света. Это расширит твои горизонты в понимании магии и увеличит твои силы.
Второй момент, на который я хотел бы обратить твое внимание, мой соотечественник, это гейзеры и источники. Мне показалось странно само их наличие, но почему я так подумал, так и не смог понять, может прошло пришло в голову⁉ Пришлось потратить много времени и сил, чтобы разгадать загадку возникновения этих аномалий.
Никому бы не посоветовал того, что я узнал дальше. Та роковая встреча произошла после этого и колесо судьбы бросило меня в свои жернова, перемолов, как одинокое пшеничное зернышко.'
Летающие острова? Интересно. Мне тоже захотелось взглянуть на это место, которое описывал Темный. Был бы телефон, сделал бы столько улетных фотографий и все обзавидовались или обвинили в том, что я воспользовался фотошопом и все подделал. Кто бы мог подумать? Интересно, как именно летают эти сады? Тут задействована магия или нечто другое? Если магия, то какая именно? Может магия ветра? Слишком странно, больше подходит на манипуляцию с магией земли.
— Чвирк!
Чвирк боднул мою щеку головой и дернул антенной на голове. Так он намекал на то, что вокруг изучил и теперь ждет меня, застывшего перед Дневником Крови и смотрящим в одну точку. Слишком глубоко ушел в мысли и выпал из реального мира. Нужно будет купить собственный экземпляр, чтобы каждый раз не бегать в библиотеку, правда нужны ли мне сейчас такие траты или нет?
— Чвиркиз-чвирк!
Спутник подпрыгнул вверх и зажужжал крыльями. Он круто развернулся в воздухе и умчался в сторону выхода, явно намекая, что нам пора. Потерять этого маленького засранца уже не боялся, тот вечно кружил вокруг да около, но еще ни разу не терялся.
Проходя мимо стойки с библиотекарем, решил задать интересующий вопрос у него.
— Уважаемый господин, не подскажите случаем, где находятся Летающие сады энонкинов? Или на крайний случай, карты, где эта информация есть.
— Кхм… Энонкины?
Стрик встряхнулся и отвлекся от своего свитка. Он в очередной раз увлекся чтением, что даже не заметив затухшую свечу и читал в полной темноте.
— Так, молодой человек. Про энонкинов слышал, это вроде бы истребленная раса. Они жили несколько столетий назад, но для точности можете посмотреть информацию в Справочнике всех рас, а вот Летающие сады находятся на юге страны, но это не точно. Этот год выдался с сильным северным течением, поэтому они должны были сместиться ближе к городу Орко.
— Спасибо больше, вы очень мне помогли.
— Нашел то, что искал в этот раз? Твоя интерес Кровавым магом привлекает, но смотри, чтобы это не переросло в одержимость, как стало это с Виндами. Они перекопали всю библиотеку в поисках информации. Собственно они и создали ту самую комнату, где было собрано все про ту эпоху.
— Да, нашел.
Благодарно кивнув, удалился, чтобы старик вернулся к чтению книг.
На следующий день отправился тренироваться к Нарвагу, который ждал меня с самого утра. Перед посещением учителя проанализировал текущие навыки и то, его достиг за это время. Постарался понять свои слабые и сильные стороны. Даже пролистал академический справочник и нашел пару интересных заклинаний, но без пояснений учителя в них было сложно разобраться. Там присутствовали определения, смысл которых мне был не ясен, но они являлись ключевым фактором в изучении заклинаний.
— Обдумал мои слова, ученик?
— Да, учитель.
— Тогда начни с анализа и потом закончи выводом, в какую сторону тебе нужно двигаться дальше, а я послушаю, верно ты думаешь или нет.
Собравшись с мыслями, начал докладывать.
— Мой арсенал состоит из небольшого числа заклинаний. Светляк, телекинез, сонар — стандартный набор. Потом идут каменные шипы и песчаная буря. Это те заклинания, которые знаю хорошо и могу использовать в бою. Так же владею каменной дланью, но на достаточно посредственном уровне, так как не развивал данный навык. Мой набор заклинаний скудный, что дает мне мало возможностей и вариаций.
Быстро оценил взгляд учителя, но тот сидел за столом и внимательно меня слушал, никак не выказывая своего недовольства взглядом или движением. Поэтому решил продолжить.
— Так же умеют обрабатывать камень и выращивать каменные блоки, но это прямое прямое воздействие на родственную стихию. Также я являюсь говорящим с растениями. Данные аспект моих способностей развивается, но никак не может использоваться в боевых условиях.
— Пф… Тоже мне скажешь.
Нарваг недовольно передернул плечами и продолжил.
— Не говори того, чего пока еще сам не знаешь. Сейчас — да, но в будущем, когда достигнешь уровня мастера или магистра у тебя откроются некоторые варианты атакующих заклинаний, завязанных на растениях. Обычному магу это не под силу, но в лесу даст огромную фору, такому как ты. И к каким выводам ты пришел, что тебе нужно изучать?
— Мне нужно одно защитное заклинание и несколько атакующих. Из защитного предлагаю изучить каменную кожу, а их атакующих каменное копье и каменные диски.
— Ладно, сойдет. Анализировать умеешь, хоть и не на достаточном уровне, правда получше некоторых остальных.
Вдалеке послышался чих Хаска, который корпел над свитком и переписывал его. Он чем-то провинился перед учителем и тот его таким образом наказал. Хаску сложно давалось письмо и учитель решил убить сразу трех зайцев: наказать Хаска, подтянуть навык письма и скопировать нужный свиток.
Хаск будучи младшим подмастерьем уже мог вливать ману в тест и хоть это было не особо нужно, Нарваг все равно заставил его это сделать. Тренировки никто не отменял и я краем глаза понаблюдал за мучениями ученика.
— Каменная кожа — хорошо, согласен. А вот на счет копий и дисков не уверен. Эти заклинания удобный для открытого боя один на один, но никак тебе не помогут, если противников будет больше. Часто так случается, что на тебя нападают сразу десяток противников. Они обычные войны и десять раз использовать заклинания весь затратное действие. Вместо них, я предлагаю тебе изучить зыбучие пески.
Пришлось поднапрячь память и мысленно пролистать справочник в поисках нужного заклинания. Оно было отмечено мной, как посредственное и не нужно к изучению, поэтому не особо вчитывался в него и быстро пролистнул.
— Они дадут тебе возможность замедлить противника, обдумать стратегию и атаковать противника. В бою один на один оно даст возможность разорвать дистанцию и укрепить броню. Второе заклинание можно изучить диски, они более маневренные и через пару месяцев ты сможешь использовать сразу несколько, но зачем изучать новое, если у тебя уже есть каменная длань, как ты выразился? Просто удели ему время и натренируй до автоматизма. Не буду спрашивать, откуда ты научился клановому навыку Лазурного камня, это не мое дело, но заклинание действительно полезное. Оно хорошо и на близкой дистанции, чего тебе как раз не хватает.
На этом мы порешили. Начать решили с каменной кожи и Нарваг показал азы использования заклинания, затем позвал Хаска и тот продолжил мое обучение. Так промучился несколько часов, пока учитель не закончил свои дела и не проверил прогресс в изучении заклинания.
— Учитель, у меня есть вопрос, вернее просьба.
— Просьбы бывают разные, ученик. Говори конкретнее, у меня не так много времени, свободного осталось.
— Можно ли как-то попасть в Императорский дворец?
Нарваг поперхнулся чаем, который пил в тот момент и даже Хаск бросил на меня странный взгляд издалека.
— И зачем тебе туда? Как минимум я должен понимать с какой целью ты туда намылился, чтобы оказывать тебе такую серьезную просьбу. Императорский дворец не место для праздного времяпрепровождения. Туда или сам Император приглашает, либо идут с конкретной целью.
Учитель выглядел больше ошеломленным, чем удивленным и я решил прояснить ситуацию.
— В дворце есть галерея картин и я хотел бы на них взглянуть.
— Че⁉ — Хаск вытаращил глаза в удивлении. — Ты что хочешь сделать?
Хаск не мог поверить в услышанное и учитель тоже недалеко от него отстал.
— Ты не похож на тех людей, кто ценит искусство, — все же с сомнением проговорил Нарваг. — В галерею пройти можно, на это я смогу выбить разрешение, но тебе все равно придется отработать этот долг.
— Отлично, у меня есть еще один последний вопрос на сегодня и я пойду.
Дождавшись разрешающего кивка, продолжил.
— Почему нельзя использовать поисковые заклинания в общественных местах? Кроме того, что они могут испортить настройки магического оборудования? Один маг сказал, что это некультурно и в среде магов есть негласное правило о запрете на использование данных заклинаний.
— Это не совсем так. Вся разница в качестве исполнения заклинания. Поисковое заклинание можно использовать по разному и это зависит от множества факторов, в том числе и от вложенной маны. Обычно адепты не умеют выделять нужное количество маны тем самым распыляя ману вокруг самого заклинания и микрочастицы остаются в пространстве. Тут можно выразиться немного по другому, не умеешь, не берись. Вот, что имел в виду тот маг.
— Оо-о, — многозначительно протянул я.
Это меня так лестно опустили, а я даже этого не понял. И не стыдно Гиффорду было просить меня об услуге, когда он меня так опустил? Да, я этого не понял и он воспользовался случаем, однако как ему не стыдно? Кстати о нем, он что-то говорил, чтобы я к нему обязательно зашел, после того, как разберемся со Шмыгом-переростком, но я так и не наведался к нему. Надо исправлять!
Попрощавшись с учителем, решил не откладывать визит надолго и двинулся в сторону центра, где располагалась магическая ассоциация. Найдя нужный кабинет, постучался и после вошел. Гиффорд сидел за столом и смотрел в свой прибор, который показывал в прошлый раз. Он поправил указательным пальцем очки посмотрел на меня.
— Аа-а, это вы уважаемый. Рад вас видеть. Думал, что совершенно забыли про меня, но рад, что молодому поколению не наплевать на проблемы вырастившей ее родины.
— Так точно, — по военному ответил я. — Вы хотели меня видеть, когда все закончиться. Был немного занят, поэтому задержался, но теперь у меня есть свободное время и могу заняться вашей проблемой.
— Не люблю это слово — проблемы. Есть более нейтральное слово — временная трудность. Проблема подразумевает под собой нечто серьезное и резкое.
Гиффорд отложил свой прибор и встал из-за стола.
— У меня есть одна вещица, хочу чтобы ты посмотрел ее. Не хочу особо вдаваться в подробности, но не мог бы ты разрушить его накопители, так же, как сделал это с защитной сферой в кабинете Крысы?
Я неопределенно пожал плечами.
— Нужно смотреть, как я понимаю, это не стандартный артефакт?
— Все верно. Это своего рода шкатулка с магическим замком. Я же хочу, чтобы ты попробовал ее открыть.
Он протянул мне средних размеров деревянную шкатулку с красивыми резными иероглифами, похожими на китайские. Я оценил шкатулку своим взглядом и не почувствовал никакого фона маны. То есть вообще никакой. Со стороны шкатулка выглядела, как самый обычный не магический предмет.
— Ничего не обещаю, все же у меня не так много опыта в таких делах, — на всякий случай решил подстраховаться, чтобы Гиффорд ничего себе не надумал, что я вскрываю замки на раз-два.
— Ничего страшного, это не доставит мне неудобства. есть еще другие способные маги, помимо вас, навыки которых я бы хотел проверить.
Так и проверял бы! Чего ко мне пристал, раз у него куча подопытных кроликов имеется?
Повертел шкатулку вокруг и приложил руку, закрыв глаза. Надо было сосредоточиться на внутренних ощущениях и постараться проникнуть за крышку шкатулки и нащупать накопитель. Сидящий напротив Гиффорд нервировал меня и мне не сразу удалось нырнуть внутрь себя.
Спустя десять минут, я смог откинуть все посторонние мысли и сосредоточиться на шкатулке. Поначалу была кромешная темнота. Где-то на периферии мелькали синеватые всполохи, но на них я не обращал внимания. Это были артефакты, стоящие на стеллажах хозяина кабинета, да и на нем самом имелась парочка сильных артефактов. Пришлось пристальней всматриваться в темноту и пытаться достучаться до того, что находилось внутри.
Первая попытка провалилась, но я не отчаивался. За ней последовала вторая, а потом третья и четвертая. Ни-че-го! Пустота. Было чувство, что внутри шкатулки ничего не было и Гиффорд сейчас смеется надо мной. Сразу же отбросил глупую мысль. Не стал бы такой важный человек, как он, заниматься таким. Его время слишком ценно, чтобы тратить его на такие глупые шутки, а значит, что внутри точно есть своего рода накопитель, который нужно разрушить.
Может поменять подход? А как? Если яйцо спрятано внутри объекта, либо находится слишком далеко и до него банально не дотянуться. Использовать внешнее воздействие с помощью магии нельзя. Гиффорд сказал это не просто так, а четко дал понять, что делать этого не стоит.
Открыл глаза, чтобы огорчить его, но тут по руке прошмыгнул Чвирк и залез на шкатулку. Хотелось стряхнуть его, чтобы ненароком не ткнул лапой в дорогое дерево, но тут внутри шкатулки что-то шевельнулось. Я не почувствовал это сам, просто мысль сама по себе кольнула в мозгу и я сразу же закрыл глаза, проваливаясь внутрь себя.
Вижу! Но это не мана, не тот оттенок, что-то другое. Точно не божественная сила, у нее был светлый цвет и точно не то, что было в том алтаре, под домом Ставруса. Там была другая энергия, больше похожая на ману и оттенком и по ощущениям. Оттенок был очень слабый и пришлось поднапрячься, чтобы оно не пропало с моего радара. Пришлось мысленно увеличить давление и неизвестная энергия стала видна получше. Энергия была странно зеленого цвета с синими прожилками, будто что-то смешалось с маной и слилось в единое целое.
Непонятно, но очень интересно!
Я мысленно потянулся рукой к этому клубку энергии и попробовал просто потрогать ее пальцем. Энергия отпрянула от пальце в сторону, но стенки шкатулки не дали ей убраться дальше положенного. Я довольно оскалился и ткнул пальцем еще раз.
Зелено-синий клубок на этот раз не стал убегать, а рванул навстречу пальцу и вгрызся в него. Руку обожгло болью и я рефлекторно отдернул руку назад, но она не поддалась. Клубок вцепился в палец, как самый настоящий боевой пес и не хотел отпускать. Палец уже онемел, а я все старался вырваться из цепкой хватки этого засранца. Пришлось надавить, мысленно, как делал это со сферой и это дало эффект. Клубок отпустил палец и отпрянул назад, после чего двинулся поближе ко мне.
— Кусается.
Сообщил я, открыв глаза. Гиффорд понял это по своему и я не стал ему ничего пояснять. Может у других магов это проходит по другому и это я один такой убогий. Тем более, что это может быть специфика моего родного мира. Нашли же студенты-целители в моей структуре небольшие отклонения, от их стандартной нормы.
— Но ты можешь взломать артефакт? Сколько времени на это потребуется?
— Сложно сказать, попробовать точно стоит. По крайне мере, если бы под рукой был гейзер или источник, дело пошло бы легче.
Намек Гиффорд понял, но все же огорчил меня.
— Ни того, ни другого в моем арсенале нет, с сожалению. Однако могу снабдить тебя парочкой больших накопителей, чтобы ты мог черпать оттуда ману. Завтра сможешь прийти, когда отдохнешь?
От опытного мага ничего не утаить. Он прекрасно видел, что пришел к нему порядком истощенный. Все же на тренировке у учителя я выкладывался по полной и маны потратил огромное количество. Даже пару накопителей потратил из своего запаса, чтобы подольше тренироваться.
— Завтра тогда вернусь и попробую снова, а с вас накопители.
Вопрос с оплатой я старался не затрагивать, надеясь, что маг сам догадается об оплате. Тем более, что нельзя делить шкуру неубитого медведя. Примета плохая.

Глава 14

После этого я покинул кабинет Гиффорда и отправился передохнуть. Зашел в один из ближайших трактиров у ямы и заказал биодского пива. Таверна была полна отдыхающего люда и меня окунуло в старые добрые времена, когда я с ребятами ходил в катакомбы. Прошло не так много времени с того момента, но из-за вечной занятости я все никак не мог сходить на четвертый этаж и поохотиться на трофеи.
Я стал сильней, не только в плане магии, но и развил свое тело. Теперь мне было несложно сделать два десятка отжиманий, подтягиваний и бегал на длинные дистанции. Каждодневные тренировки здорово помогали в этом. Работа с мечом вышла на новый уровень и теперь знал, как браться за рукоять меча. Броски ножей выходили все лучше и хотелось уже попробовать метнуть нож в живую мишень, а не в обычную деревянную болванку.
С лестницы вниз спустилось двое чистильщиков, которые отдыхали там с девушками легкого поведения. Один из них шлепнул девушку по заднице и подтянул пояс, одновременно с этим оглядываясь по сторонам. Та игриво взвизгнула, привлекая внимания всех в таверне, сигнализируя, что она свободна, даже я посмотрел в ту сторону. Тут один из них пихнул напарника локтем и кивнул головой в мою сторону.
— Чвирк?
Мой спутник все это время игрался с кусочком сыра на столе и кажется тоже заметил этот жест.
— Думаешь попахивает неприятностями? Или просто решили спросить сколько сейчас времени?
Задал риторический вопрос, наблюдая за тем, как ко мне идут двое чистильщиков, одновременно с этим начал напитывать маной камни в кармане. Не хотелось пускать в действие магию, но если что, я буду готов.
— Эй, парень, я тебя узнал!
Подошедший чистильщик без спроса сел напротив меня за столом и его друг провернул тоже самое, забрав стул с соседнего столика. Сидевшие там парочка работяг хотели возмутиться, но тот зыркнул на них, и они сразу же уткнулись в свои кружки.
— А я тебя нет.
— Мы с тобой виделись на четвертом этаже. Ты с двумя дружками спускались ниже, это было у самого входа. Прошло уже пару месяцев с того момента.
— Было такое, — не стал отрицать я. — И?
— А ты дерзкий малый.
Ответил второй и взял мой кувшин с пивом без спроса, опрокидывая остатки пива себе в рот. Уже за одно это его бы порезали на кусочки другие чистильщики, но я решил просто проигнорировать это. Решил посмотреть, что из этого выйдет дальше.
— Вы тоже, для людей, которых я видел только один раз мельком. Может скажете, что вам нужно и разойдемся с миром?
— Это ты верно, парень, подметил, — оскалился тот с кувшином. — Мы заинтересовались вами и решили тогда навести справки о вашей группе. Представь мое удивление, когда поняли, что никаких групп из трех человек, способных спускаться ниже четвертого, не было.
Оба чистильщика довольно оскалились, чувствуя наживу, а я раздумывал, что им ответить.
— Ну ошиблись, бывает, — постарался пожать плечами, как можно проще и отхлебнул из своей кружки. — Я много с кем хожу и часто хожу отдельно, чтобы охватить большую часть туннелей.
— Все бы ничего, но через день пошли слухи, что в бойцовских ямах появились живые гули. Мы удивились и удивились не только мы, представляешь? Тогда мы вспомнили вас, идущих на пятый и тут мозайка сложилась в цельную картинку.
Ничего им не ответил. Вместо этого перешел ко второму этапу — защите. Сначала незаметно выпил последний накопитель маны, а потом приступил к созданию каменной кожи. Внешне это заклинание никак не проявляется, вокруг тебя образуется едва заметный налет из каменных песчинок и защищает хозяина. На занятии мне удалось активировать заклинание пару раз и мне нужно было некоторое время. Заклинание выдерживала несколько попаданий слабых заклинаний, что уж говорить про физическую атаку.
— И что вы хотите этим сказать, к чему клоните? Я не предсказатель, чтобы додумывать все за вас.
Это была последняя фраза, которую я сказал и снова поднес кружку ко рту, закрывая обзор движения губ. Для того, чтобы произнести ключ-слово достаточно сказать его шепотом. Мне это едва удалось сделать, под громкий шум толпы в зале.
— Не буду ходить вокруг да около парень, но сколько хочешь за информацию о тайной кишке? Наша группа готова купить ее у тебя за весьма приличные деньги. Готовы даже заплатить артефактами, если уж на то пошло.
— Никаких тайных проходов я не знаю, тем более стоящих деньги. Всегда ходил через проход Огненного копья, тут неподалеку и пару раз через другие.
Заклинание обволокло меня и почувствовал облегчение. Никто из окружающих меня людей не заметил активированного заклинания. Был небольшой шанс, что среди них был маг. Маловероятно, но это было бы максимально неприятный факт.
— Ты паря прекращай, вести себя как целомудренная девка, мы же коллеги по ремеслу. Я бы еще понял, если кто другой спрашивал, а тут все свои. Чистильщики должны помогать друг другу, правда же?
— Мы тебя в накладе не оставим, обещаю! Два золотых готовы заплатить, причем сразу же. Мы ребята благодарные, сам знаешь и никому рассказывать о ходе не будем, — шепотом заверил второй.
Оба подались вперед, да так, будто я им должен был рассказать тайну века. Меня эта ситуация забавляла, но пора было заканчивать этот фарс.
— Ребята, вы наверное не поняли, но произошло какое-то недопонимание или ошибка. Я самый обычный чистильщик, как и вы. Еле на хлеб хватает и на кружку пива. Не ищите воды в пустыне, это бесполезно!
— Ладно-ладно! — в дружественном жесте поднял руки тот, что уже в плечах. — Правда, может и ошиблись. Мы тогда пошли с другом, и так долго отдыхали сегодня. Удачи внизу!
— И вам удачи внизу!
Удачи внизу это был своеобразный девиз чистильщиков, которые желали коллегам найти жирную добычу. Парни быстро покинули трактир и я допив пиво, заказал еще. Оно было слишком легким, чтобы опьянеть даже от трех кувшинов. Трактирщик гад, скорее всего его разбавлял, чтобы побольше заработать.
Как-то они быстро сдались! Странно…
Тайные тропы обычно были заветной информацией для любого чистильщика и имели большую ценность. Я бы на их месте после этого перешел к угрозам и постарался добиться своего. Их двое, они крупнее и сильнее, очевидный факт. Зная этот контингент людей, это было ожидаемо и уже готовился к ожесточенным переговорам, но этого не случилось.
Запустил сонар. Волна прошла сквозь стены трактира и в голове россыпью появились точки живых организмов. Уже была ночь и народу на улице было не так много. Если не брать в расчет дорогу, то около трактира было несколько точек и две в небольшом отдалении.
Засада⁉ Хотят схватить, когда я буду возвращаться домой и силой попробуют выпытать информацию. Классика!
Откинулся на спинку стула и продолжил отдыхать. Торопиться было некуда, а ночь только начиналась. Для вида заказал еще пару кувшинов биодского и закуски. Пил пиво, наблюдал за окружением и за Чвирком, который пробрался в тарелку с сушеной рыбой и начал ее потрошить. Не для того, чтобы съесть, а просто потому что ему было нечего делать. Меда в трактире отродясь не водилось, маны тоже и он таким образом убивал время.
Спустя три часа, когда отдохнул, решил отправиться домой. Все это время запускал сонар и сканировал округу, прекрасно срисовывая позицию чистильщиков. Они, как будто прилипли к одному месту и не сходили с него, наблюдая за дверью трактира. Мне предстояло два пути действий. Выйти в заднюю дверь и перебраться через забор, потом направиться в яму, или же выйти через главный вход и встретить их лицом к лицу.
Уверенность в победе была стопроцентная, поэтому решил модернизировать план и отправился к черному ходу. Чвирк радостно юркнул в карман и высунул оттуда голову. Он чувствовал предстоящую схватку и радостно дергал антенками в предвкушении веселья.
Выйдя на улицу, в спокойной обстановке активировал заклинание каменной кожи и влил туда побольше маны. За время отдыха мана пришла в норму и теперь внутренний резерв показывал полный объем. После чего активировал сонар, проверил местонахождение чистильщиков и перебрался через забор. Далее отправился параллельной дорогой, так, чтобы выйти у них со спины в слепой зоне.
— Черт, может этот урод собирается сидеть до самого утра?
— Нет, он уже выдул три кувшина, рано или поздно пойдет домой и там то мы его возьмем за жабры. Нам сказали привести его живым, сам же помнишь. Возьмем тепленьким и даже не будем напрягаться при этом.
— Думаешь опять стоит пойти проверить его?
— Пошлем того пацаненка, нечего нам торговать лицами, вдруг спалимся!
Они даже не заметили меня, как я к ним подкрался. Меня и чистильщиков разделяло пару метров, а они, как ни в чем не было сидели на корточках за забором и мониторили входную дверь в трактир.
Первый полетел нож, а за ним сразу же каменная пуля. Один чистильщик среагировал невероятно быстро и успел отскочить в сторону, а вот второму не повезло. Каменная пуля ударила в спину и его бросило вперед лицом.
— Таллова задница, как⁉
В его глазах вспыхнул огонек изумления, но чистильщик быстро пришел в себя и достал меч из ножен. Он текучим движением ушел в сторону и вторая каменная пуля пролетела мимо, выбив щепки из деревянного забора.
— Я буду пытать тебя целый день и тогда, когда ты будешь задыхаться в собственной рвоте, волью зелье выносливости и продолжу снова тебя пытать.
Отвечать ему ничего не стал, да и он не стал слушать ответа. Вместо этого он бросился ко мне с невероятной скоростью и ударил мечом. Он сделал это настолько быстро и стремительно, что размазался темью в момент удара. Каменная кожа вспыхнула коричневым всполохом и чистильщик отскочил назад. Уровень воина третьего разряда, минимум.
Он бросил в меня три кинжала один за одним. Первый попал в меня, а от остальных успел увернуться. Пришлось экстренно вливать дополнительную ману в защиту и бросить все имеющиеся ножи в ответ. Чистильщик играючи увернулся от них и загоготал в голос.
— Проклятый маг и это все на что ты способен? Даже дети лучше кидают ножики в переулках, чем ты.
Снова рывок и наши мечи сталкиваются вместе. Отдача больно ударила по рукам, но я выдержал. Сжав зубы от боли, отбил следующий удар, за ним еще один и пошел в контратаку. Выгодно, когда пару ударов можно пропустить, полагаясь на защиту. Чистильщик быстро смекнул, что просто так защиту он не пробьет и достал артефакт из кармана.
Тут я почувствовал серьезную опасность. Руки сами по себе выставились вперед и передо мной вырос земляной блок. С обратной стороны в него врезалась водяная плеть и разрезала блок на три неровные части. Разрываю дистанцию и выгребаю все камни из кармана. Вливаю ману, столько, сколько успеваю зачерпнуть за один круг циркуляции и запускаю их по широкой дуге. Цель была не убить, а просто задеть противника и сбить следующую атаку.
Сработало!
Пара слабых пуль задело корпус и ногу чистильщика. Тот охнул, но нанесенный ущерб был слишком мал, чтобы поставить точку в бою. Чистильщик снова атаковал меня, но я воспользовался задержкой и успел подготовить заклинание каменных шипов. Да, было близко. Да, практически в упор. Но он этого точно не ожидал от меня. Каменный шип пронзил его ногу и чистильщик закричал от боли.
— Урод! Я убью тебя!
— Чвирк!
Спутник выпрыгнул из кармана, где сидел все это время и молнией рванул к лицу чистильщика, мгновение и я смотрю на пустую глазницу. Новый крик боли, а Чвирк уже приземлился мне на плечо и приводил себя в порядок, счищая кровь с передних лапок. Глаз чистильщика валялся на земле, а из его глазницы фонтанчиком брызнула кровь. Меня эта ситуация немного смутила, но вспомнив мертвую крысу, решил, что Чвирк прогрессирует и становится активней и менее боязненным.
— Ну ты животное.
— Чвирк-чвирк. Чвиркиз!
Возмущенно заметил спутник. Сравнение с животным ему точно не понравилось и поторопился высказать ноту протеста. Все это происходило под крики схватившегося за глаз чистильщика.
— Чвиркиз-чвирк?
— Тоже думаешь, что пора учить каменную длань Байрона? Согласен, она сейчас бы подошла лучше всего. Короткая дистанция, удар впритык и никакой угрозы для себя.
Недолго раздумывая, поднял оружие противника и пронзил беднягу, чтобы не мучался. Крики сразу же утихли и сразу же отметил, как на улице тихо.
— Двигаем отсюда Чвирк, пока никто не явился на звуки потасовки.
— Чвиркиз!
Быстро обшарил карманы и собрал деньги с артефактом. Оружие решил не трогать, забрал только свои ножи, после чего отправился спать. Чувствовал ли я что-то после этого? Какие-то муки совести или переживания? Нет. Вообще ничего. Идет второй год моей жизни в этом мире и я успел повидать столько крови и трупов, что успел привыкнуть к этому. Болели только ребра, немного грудь и на плече был глубокий порез, который не заметил в горячке боя.
Выпив зелье выносливости, чтобы быстрее добраться до ямы и двинулся домой.
Себас сразу же поднял панику, когда увидел меня в рваной одежде и с окровавленным плечом. Оперативно вызвал целителя, который содрал с меня пятнадцать серебряных за лечение и удалился прочь. Пятнадцать серебряных за пять минут работы… Если бы у меня была стихия воды, то не раздумывая стал бы целителем.
Лечение забрало у меня все силы и я провалился в глубокий сон без сновидений.
На утра Бегемот поднял меня пинками и поднял на усиленную тренировку. Ему было плевать, как вчера себя чувствовал ученик и через что прошел. Его философия была проста, как выяснилось позже.
— Как говорил учитель, самые крепкие мечи куются в самом жарком горниле. Если не хочешь сдохнуть от рук обычных проходимцев нужно уметь постоять за себя. Только смерть от рук достойного воина будет почетна в глазах учителя.
— Да не знаю я, как он меня задел! Рану заметил только после боя. Может даже случайно распорол о забор или своим же заклинанием.
— Рана была от меча, — отрезал Бегемот. — Воины часто используют скрытые удары, маскируя их под обычные атаки. Воин должен разгадывать такие атаки и использовать в свою сторону. Тебя спасла магия и то не до конца. Еще бы чуть-чуть и нашинковали бы тебя на ровные кусочки кровяной колбаски.
— Они хотели узнать про потайной ход в катакомбы. Запомнили наши лица, а потом проверили, кто спускался в тот день и ни одной группы не было подходящих под наши параметры.
Тренировка закончилась и мы вернулись в кабинет, где продолжили разговор.
— Торглово вымя! Хотели они добыть информацию про тайный проход?
Себас заволновался и посмотрел по сторонам, чтобы удостовериться, что нашего разговора никто не слышит. Рядом с кабинетом могли оказаться ученики и ненароком подслушать разговор.
— Да. Сказали, что догадались про это после всплывших гулей в других ямах и сразу же заподозрили нас.
— Я так и знал, что добром это не кончится! — сразу же заявил учитель.
— Не кипешуй, Себас. Зато ты славно потренировался с достойным противником, что может быть лучше?
— Целая шкура и безопасность ямы? Как насчет этого⁉
Он встал с кресла, постоял немного, а потом сел обратно. Расправил плечи и посмотрел мне прямо в глаза.
— Они оба мертвы, а дело с гулями было давно. Они не свяжут то старое дело с этими смертями. Подумают, что их просто зарезали в уличной драке. Ты же не оставил никаких следов, ведущих к нам?
— Точно! — сразу же включился Бегемот. — Сто лет прошло, никому и в голову не придет, что они встретили одного из тех чистильщиков, знающих тайный проход. А следы, что с ними? Думаешь кто-то наймет следопыта, который сможет в дороге распознать куда ушел убийца? Или пустят по этому следу ищеек?
— Ладно, — выдохнул Себас и в приказном тоне сказал мне. — Пару дней перекантуйся в яме и никуда не вылазь!
— Но… — хотел было возразить, но строгий голос Себаса не дал мне договорить.
— Будешь сидеть и тренироваться, все! Иначе устрою тебе адскую недельку, чтобы впредь не получал таких позорных ран, тем более, когда у тебя есть магия.
Спорить с учителем, который обещал тебе адскую недельку? Не-а, увольте. Гиффорд подождет со своей шкатулкой пару дней. а пока у меня выдалась прекрасная возможность потренироваться с остальными учениками и посидеть у гейзера последние сутки.
День медленно шел за днем и ничего кроме тренировок я не видел, кроме одного дня, когда ко мне пришел неожиданно ожидаемый гость. Хоть и я готовился к этой встрече, все равно был не готов к ней. Встретил гостя в воротах ямы, где было полно прохожих.
— Господин Артем?
На меня посмотрели холодные и расчетливые глаза.
— Я из Первой магической академии Империи, Фрэдерик аст Бант. Представляю интересы академии и имею полномочия старшего помощника адъютанта академии Теодора, личного помощника ректора академии Далараса аст Виннипега.
Как же много имен и фамилий этот человек вплел в два предложения. Но самое главное для себя я вычленил — адъютант. Тема разговора мне стала ясна, как божий день и этот тип меня не разочаровал.
— Вы должны академии сто двадцать золотых монет за первый год обучения и до сих пор не оплатили счет. Вас уведомляли об этом?
— Нет.
Как можно убедительней сделал удивленное лицо и моргнул глазами. Он сам подсказал мне линию поведения и я воспользовался ею. Фрэдерик озадаченно замолчал и уставился на меня.
— Вам должны были доставить письмо от академии. Вы должны были получить его! — требовательно заявил он.
— Мне приходили разные письмо и среди них не было ни одного письма из академии, а если и были, то возможно я забыл об этом.
— Ты хоть знаешь, что я сделаю с тобой за вранье, смерд? Я с тобой хотел по хорошему, но теперь передумал, червь. У тебя неделя, чтобы заплатить деньги академии или я сожгу это место дотла. Понял меня?
— Там каменное же все, гореть нечему, — как бы между делом сказал я, из-за чего у него вздулась вена на лбу от возмущения.
— Уж поверь, я разнесу это здание на мелкие кусочки, а потом спалю всех, кто тренируется в этом месте.
Фрэдерик не стеснялся выражаться и люди на дороге пугливо раздались в стороны.
— А вот и записанный разговор с угрозами.
Я демонстративно достал обычный камня и подкинул в руке.
— Теперь с этим можно пойти в суд и выставить ноту протеста. Вот же удивится третий отдел, когда послушает запись. Вы там столько имен назвали, что мама не горюй, всем достанется.
Надо было видеть лицо этого старшего помощника адъютанта. Вначале оно побелело, потом посерело, а в конце побагровело.
— Ты что издеваешься? Думаешь показал мне обычный камешек и рассчитываешь обвести меня вокруг пальца?
— Да что вы, — как можно более «правдоподобно», возмутился я. — Это самый обычный камень, без толики магии.
Демонстративно кидаю камень Кривому зубу, который стоял неподалеку и приказываю:
— Отнеси учителю, думаю он захочет услышать все.
Кривой зуб пулей сорвался с места и исчез в дверях. Все, теперь у мага нет времени, чтобы внимательно всмотреться в камень и сделать точные выводы. Сейчас на его лице боролось возмущение, страх и непонимание. Все же он сделал шаг назад и заложил руки за спину.
— Надеюсь на скорое решение данной ситуации. В ваших же интересах, чтобы задолженность закрылась, иначе мы примем ответные санкции, вплоть до запрета на использование магии, а потом последует суд.
Он круто развернулся на каблуках и сел обратно в карету, после чего кучер щелкнул кнутом и карета сорвалась с места. Первый тур переговоров вышел, как нельзя лучше. Никто не победил, никто не проиграл. Все остались при своем. а если еще они поведутся на этот «артефакт», будет вообще классно.
Себас не выпускал меня из ямы целую неделю, пока не удостоверился, что за ямой никто не наблюдает. Правда потом все же разрешил мне отлучиться на полдня из ямы и я сразу же двинулся к гномам.
— Дырявая каска, чем ты слушал меня человек? Я просил тебя прийти через неделю, а не через полторы, — сразу же напал на меня Дарстард.
— Был занят, извиняюсь, — попытался оправдаться, но гном не стал слушать отговорки.
— На, одевая быстрее. Еще подгонку делать надо и хочется сделать это побыстрее.
Он небрежно бросил мешок с броней на пол и продолжил стоять, нервно притопывая при этом ногой. Смотреть на нетерпеливого гнома было смешно и, чтобы не расстроить гнома, решил заняться примеркой.
Слушая едкие комментарии и стенания гнома, я таки смог облачиться в броню и удивленно заметил, что она легкая. Если сравнивать с той, которую носил до этого, разница была феноменальная. Доспехи были сделаны затертыми и смахивали на самые обычные доспехи воина, что прекрасно подходило моей задумке.
— Это вот сюда, длинноногий, а эту застежку не трогай, она для другого нужна.
Гном ударил меня по руке и плюнув на все, начал делать подгонку, изредка комментируя мою косорукость. Потом прочитал краткую инструкцию о том, как правильно пользоваться, ухаживать и носить ее. Разжевывал мне, как неразумному ребенку и за это я был ему очень благодарен.
— Все понял длинноногий?
— Да! — с жаром ответил гному.
— Ну так вали отсюдава, пока отец не проверил запасы склада. Всю неделю меня допрашивал, какие руды я использовал. Не хватало еще, чтобы он увидел тебя в этих доспехах, тогда сразу же все поймет. А я пока на пару неделек свалю куда подальше. Давно хотел пожить отдельно от родственников, надоели все. Уйду в заслуженный отпуск.
— Могу приютить у себя, если хочешь. Дом большой, места хватит на всех.
Сказал больше для проформы, нежели реально думал селить гнома в яме. Все же Дарстард пошел на какие-то непонятные мне ухищрения, а оставаться должником не хотелось.
— А давай, — Дарстард шаловливо улыбнулся и посмотрел на меня, явно оценивая результат, потом заржал в голос и сказал. — Что, не ожидал такого? Или ты думаешь у меня много человековых друзей есть? Старик точно перевернет всех в квартале, к тому же наши будут искать. А так он точно не подумает искать меня у длинноногих.
Ответ привел меня в замешательство, но отступать было некуда. Смирившись с этим фактом, объяснил гному, как пройти в яму и написал небольшую записку Бегемоту с Себасом, чтобы те приютили на время гнома. Тот весело похрюкивал и собирал пожитки, поглядывая изредка на одну из дверей, ведущих в подвал.
— ДАРСТАРД!!!
Голос главы семьи услышал весь дом. Он был полон гнева и возмущения.
— Старик просек!
Гном сбился с шага, потом вытолкал меня в окно и выпрыгнул следом. Он грузно приземлился на землю и выматерился.
— Деру-деру длинноногий! Перебирай своими палками, пока отец их не повырывал. Поверь, он даже не вспомнит, что ты притащил ему нашу семейную реликвию. Просто пустит нас на кожу для брони и поминай как звали.
Дарстард довольно заржал в голос и побежал в сторону ямы. Я же понял, что этот поганец сделал что-то очень и очень плохое, но очень хорошее для меня, поэтому припустил в центр города, где ждал меня Гиффорд.

Глава 15

Гиффорд встретил меня хмурым взглядом и движением руки закрыл дверь в кабинет, после чего пристально посмотрел на меня.
— Уважаемый Артем, надеюсь у вас была веская причина нарушить нашу договоренность. Аренда больших накопителей стоит денег, к вашему сведению.
— Причина была веской, к сожалению.
— В таких случаях принято присылать посыльного, этого достаточно, чтобы я скорректировал свои планы, а не ждал вас на протяжении недели каждый день.
Прокол, согласен. Получил по шапке за дело, что уж тут говорить. Были моменты к которым я все еще не мог привыкнуть. Всю жизнь писал в телефоне и местные почта совершенно выпадала у меня из головы. Достаточно было встретить любого мальчишку на улице и он за медяк отнесет ваше письмо в любую точку города.
— А теперь пройдемте за мной, надеюсь, что сегодня нам удастся со всем закончить.
Гиффорд вышел из кабинета и отправился вниз. Мы прошли дверь с надписью «арсенал», потом прошлись по длинному коридору и вышли к двери с надписью «лаборатория». Гиффорд открыл двери специальным ключом-артефактом и пропустил меня внутрь, после чего запер дверь на засов.
Боялся ли такой конспирации? Нет. Гиффорд был госслужащим и мы находились в главном здании полиции. Тут сновало столько стражников, что страшно представить.
Лаборатория состояла из двух комнат. Первая комната была забита разными столами с разными колбами, аппаратами и прочим инвентарем, а во второй комнате не было ничего. Кроме начерченной пентаграммы на полу, с расставленными накопителями по бокам.
— Это малый круг силы.
Решил пояснить он,н о я уже и так понял это. Нам вскользь рассказывали про разные виды усилений мага и круги силы являлись основным инструментом. Они подразделялись на несколько уровней сложности. Малый, средний и большой круг силы. В зависимости от силы заклинания, маг использует нужный круг. Главное правильно рассчитать нужный объем маны, требующийся для данной процедуры. Занятие крайне дорогое и требует особых навыков. На быструю руку такое не подготовить.
— Он перекачивает ману из накопителей и передает ману постоянным потоком, — блеснул знаниями я.
— Отлично, тогда основные принципы вы знаете.
— Теоретически.
— Вам просто нужно будет сосредоточиться на деле, а мана сама по себе будет вливаться в вас. Главное не разрывать контакта без моего вмешательства. Я буду вас страховать и контролировать процесс. Ваша основная задача сконцентрировать на шкатулке и сломать защиту. Все просто.
Конечно, так всегда. На словах все просто, а как доходит до дела, возникает куча нюансов и сложностей, которые не задать. Но работа с малым кругом силы это прекрасный опыт. Гиффорд вложил немало денег, чтобы узнать, что находится в шкатулке.
— Приступим!
Он махнул рукой, призывая меня сесть в центр круг и повиновался. Чвирк взволнованно заерзал в кармане, но не стал вылезать. Он то точно не помешает, наверное. Вылезет, повертит головой и сразу же спрячеться, как всегда делает в непонятных ситуациях. Все же гейзер прокачал его не настолько сильно, как хотелось бы.
Закрыв глаза, сконцентрировался на темноте. Отсек лишние мысли и осмотрелся вокруг себя. Шкатулка лежала в руках и я ничего не видел в ней. Там не было того зеленого клубка энергии с синими прожилками. Скорее всего ушел в спячку, после нашей последней встречи и мне предстояло его разбудить вновь.
Тут в центральный узел груди хлынул мощный поток маны. Гиффорд сел позади меня и приложил руки к спине. Таким образом он будет накачивать меня, проводя ману через свое тело и давать стабильный поток маны. Если бы я сидел один, то большинство маны ушло бы в пустоту, как происходило это с гейзером.
Мана наполнила меня до самых краев и я начал действовать. Вначале протянул невидимые руки к шкатулке и обхватил со всех сторон. Клубок энергии сразу же проявился и начал недовольно ворочаться, гневаясь на нарушителя. Мана прошла круг и хлынула в руки, создавая синюю броню вокруг невидимых рук. Клубок энергии решил опять вцепиться в палец, но его атака не доставила мне никакого неудобства.
Энергия внутри шкатулки заволновалась и усилила натиск, после чего почувствовал давление. Несильное, но ощутимое. Окутывать маной всю шкатулку не стал, прекрасно помня слова Гиффорда о защите. Использовал только руки и ничего более.
Надавил пальцем, как делал это со сферой и почувствовал твердую начинку клубка энергии. Та начала сопротивляться намного агрессивнее и от него дохнуло энергией. Зеленый цвет с голубыми прожилками наполнил всю шкатулку и меня оттолкнуло назад. Теперь энергия заполняла все пространство и я видел четкий контур шкатулки. По краям шкатулки начали появляться зеленоватые уплотнения и формироваться узоры. Я опять схватился за шкатулку и начал продавливать со всех стороны, но понимал, что давления не хватает.
Гиффорд почувствовал, что мне нужна помощь и увеличил поток маны. Меня накрыло новой волной маны и начал циркулировать маны до самого предела. Шесть кругов, потом пошел на седьмой и отправил в руки. После небольшой паузы изменил тактику и надавил в одной точке двумя большими пальцами.
Энергия, словно живая, начала стягивать туда свои силы и противодействовать мне. Началось невидимое для обычного глаза противостояние двух сил и никто из нас не хотел сдаваться. Я хотел пробиться к центру и пробить клубок энергии, а он давил в ответ, стараясь выдавить меня за пределы шкатулки.
Не знаю сколько прошло времени и сколько маны было потрачено, но в какой-то момент почувствовал, что энергия внутри начала иссякать. Я надавил сильней сразу с двух сторон и начал просачиваться внутрь шкатулки. Мои пальцы свело болью, но я продолжил давить.
Это все не реально. Энергия атакует сам разум, а настоящие пальцы никакой боли не испытывают.
Продолжил давить, попеременно меняя силу давления то с одной стороны, то с другой. Энергия перекатывалась с одной позиции на другую, но не успевала везде. Мои пальцы впивались все глубже и глубже, пока не нащупали уплотнение. По ощущением оно напоминало сферу, но неуловимо другую.
Энергия поняла, что так дело не пойдет и решила атаковать. Я увидел, как она собирается в одном месте и успел отдернуть руку, куда она атаковала. И усилил нажим второй рукой, после чего почувствовал трещину. Не прокол, не надлом, а трещину, самую обычную трещину, которые бывют в дефектнух камных. пришлось вытянуть палец в тонкую иголку и просунуть туда.
Миг и я разломал ее. Меня тут же вытолкнуло в реальный мир и понял, что валяюсь на полу комнаты. Гиффорд сидел позади меня и тяжело дышал. Потом он встал, пошатываясь как немощный старик и ногой открыл шкатулку. Секунда на изучение содержимого и маг грязно выругался.
— Спасибо за помощь. Тебе пора идти.
Гиффорд закрыл шкатулку ногой и поспешно выпроводил меня из лаборатории. Сил на то, что поинтересовать, что было в шкатулке не было. Я настолько сильно устал, что даже мой внутренний исследователь промолчал, прекрасно понимая, что ни то время и место.
После взлома защиты я провалялся в яме несколько дней кряду. Себас пробовал поднять на тренировку, но тело безвольной куклой валилось обратно на кровать. Даже Бегемот решил отстать от меня, когда понял, что мне нужно отлежаться.
по истечению времени я наконец-то пришел в себя и смог нормально ходить. Дарстарда приютили, как и было обещано. Гном закрылся у себя в комнате и пил, стащим алкоголь из нашего погреба. Остальных учеников он посылал далеко и надолго, но к нему особо и не цепляли, смирившись с его нахождением на территории школы.
— Может в катакомбы пойдем?
Риф терся около двери и посматривал на меня с интересом.
— Ты уже пришел в себя и делать сейчас нечего. Мы уже спокойно передвигаемся по третьему этажу и без твоей помощи и готовы пойти глубже, если ты не против.
— Собирайтесь, берите все зелья, что у вас есть в броню.
— Полную? — удивился Риф.
— Ага. Без нее там делать нечего, особенно для нас.
На катакомбы согласился только потому что возникло желание проверить новые доспехи и магию. Даже сонар нужно было проверить. На одном из занятий поинтересовался у Нарвага, как искать нежить и тот пояснил мне этот момент. Оказывается в их случае нужно было точки искажений в сонаре. Их было сложно заметить, если не обращать на это внимания, но после недолгих тренировок все понял.
Во время утренней тренировки в гейзере, я успел отработать каменную кожу и заклинание Баройна. Выходило все еще не очень, но нужна была практика в реальных условиях. Все эти факторы давали зеленый свет нашей вылазке.
Ребятам на сборы потребовалось немного времени и вот мы уже спускались вниз. За время моего отсутствия Авин разжился огромным щитом и стал выполнять функцию танка. Риф и Лид тоже прикупили дополнительно оружий из вспомогательного и теперь их можно было считать за полноценных чистильщиков.
Первую крысу я убил броском ножа. Первый и второй этаж я решил идти первым, чтобы отработать навыки, а ребята занимались добычей трофеев. Лид по обыкновению тащил запасные рюкзаки и старался ничего не упускать.
— Чего не надел ту броню, который мы добыли тогда? Эти на вид доспехи легковые, — спросил Авин.
— Тугоумный, он же в первую очередь маг!
Лид для достоверности ткнул в висящий над нами светляк.
— Как ты думаешь, что магу важней, скорость или броня? И для чего мы тут тогда с ним идем?
— Понял я, чего взъелся на меня?
— Ему опять деньги нужны на свою подружку, — укольнул друга Риф.
— Ничего она мне не подружка! мы даже не встречаемся, но все к этому идет, — сразу же заявил Лид.
— Она тебя просто использует и разводит на деньги. Ты бы лучше выбрал другую пассию.
Попытался открыть глаза на очевидное Лиду, но то не стал слушать. Парню нужны были деньги на новые подарки своей пассии.
В этот раз пропустил крысу ближе и метнул каменную длань в корпус. Крысу отфутболило в конец туннеля и тварь затихла. Пришлось подойти вплотную и рассмотреть нанесенный урон. Заклинание дробило кости животного и не наносило никаких режущих ран. Самое то для скелетов, которых проще разбивать.
К четвертому этажу мы прибыли через час. Особо никуда не торопились и убивали всех, кто попадался нам на пути. Ребята показали свои навыки и было видно, что из катакомб они не вылазили. Они спокойно справлялись без моего вмешательства, даже когда на них напал сразу шестеро финфолков.
Упустим тот момент, что я специально их вывел на эту группу финфолков. просто хотел посмотреть, как ребята справятся с большим количеством противников.
— А теперь внимательно смотрим в оба. Самый опасный враз — волки мрака. Если их больше двух, то сразу же уходим. Берем только по одному и не более.
Проинструктировал ребят. Получив подтверждающие кивки, мы спустились вниз и сразу же наткнулись на скелета.
— Нежить! — авторитетно заявил Лид.
— О какая тварюга! Рассказы это одно, а своими глазами всегда полезно увидеть.
Авин указал мечом на скелетона и они втроем двинулись вперед. Разобрали скелета за пару ударов.
— Легкотня же! — возмутился Лид.
— Это пока ты не встретил волка, — отрезал я. — Теперь идем медленно. Мне нужно время на сканирование местности.
— Да босс, — в один голос заявили ребята.
Они выставили мечи вперед и медленно пошли по туннелю. Я же держался впереди и запускал сонар. Первый десяток противников состоял из одних скелетов, а последний из них оказался усиленным, да необычным.
— Таких ты встречал? — нервно спросил Риф, глазея на шестирукого скелета, с двумя головами. В каждой руке он держал мечи и в одном щик. От скелета тянуло маной и из его глазниц шел яркий и насыщенный черный цвет.
— Такого нет.
Одновременно с этим отправил в скелета каменную длань и заклинание разлетелось о выставленный щит. Скелет среагировал быстро и успел его выставить. Дальше за дело взялись ребята и взяли противника в полукруг.
Бой длился длинный пять минут. Авин танковал его на свой массивный щит, Лид и риф наносили урон. Решить начал в руки, когда избавились от большинства отростков, принялись ломать остальную часть скелета. Первым скелет потерял часть ребер, после этого лишился ноги и дело пошло быстрее. Нежить сопротивлялась, но ребята справились со своим делом быстро.
— Хороший бой. Таких бы противников да побольше, — авин вытер выступивший пот со лба и размял плечо.
— К цепишу эту нежить. с нее ничего не взять! Нам волки нужны. Узнал у одних ребят, что один ушлый гномы покупают жилы. Говорят, они настолько твердые и тянущиеся, что их используют для луков.
— Врут наверное, — отмахнулся Риф. — Ни разу о таком не слышал.
— Вот и спрошу у нашего гнома. А то зря он наше пойло из погреба стырил чтоле?
Лид потащил нас в следующий туннель, где располагался одиночный противник. И судя по точке-искажению это был волк. О чем сразу же сообщил ребятам. Все мгновенно собрались с мыслями и осторожно зашли в зал. Волк лежал по центру зала, но как только мы вошли на его территорию, сразу же вскочил на лапы и зарычал.
— Ну, понеслась, — тихо сказал Риф.
— Арр-рр скотина! Давай к папочке!
Авин вышел вперед и замахал мечом над головой. Волк сразу же бросился на него и авин скрылся за щитом. Удар был мощным, но Риф подпер авина сзади и они выдержали натиск. Лид прикрывал нас, а я тем временем активировал заклинание каменных шипов.
Шипы вылезли из земли, но волк каким-то звериным чутьем почувствовал это и прыгнул высоко в сторону, уходя от атаки. Сразу же отправил светляк в его сторону, выигрывая ребятам пару секунд на перестройку построения.
Волк недовольно зарычал и махнул лапой, пытаясь попасть по светля. Та ожидаемо прошло через заклинание и волк оскалил зубы. После чего он бросился снова в нашу сторону и ребята атаковали его в ответ. Лид безбашенно проскочил под лапой и полоснул волка по ребрам. Видимого эффекта атака не нанесла, как и атака Рифа.
— Какая стальная шкура! — азартно выкрикнул Лид, пробуя снова задеть противника.
— Целься в брюхо, — мгновенно подсказал я, вспомнив, как учителя разбирались с ними.
Ребята и так это понимали, но напомнить было нужно. В горячке боя полезные мысли имели свойство теряться, особенно, когда противник силен и опасен.
Авин снова принял волка на щит и в этот раз Лид решил провести атаку по глазам. Я же поддержал атаку каменной пулей. Камень под завязку напитанный маной попал прямо в голову и волк отскочил назад. Было видно, что атака прошла успешно, но недостаточно эффективно. Все же обычным камнем, хоть и усиленным маной, было сложно пробить крепкую кожу противника.
Воспользовавшись ситуацией, сразу же атаковал каменными шипами. В этот раз шипы вылезли под брюхом у волка и послышался жалобный визг. Твари вспороло брюхо, но недостаточно сильно, чтобы нанести фатальный урон. Волк стоял на лапах и затравленным зверем смотрел в нашу сторону.
— Что не нравиться тварь⁉
Лид кинул в волка нож и тот взякнул о шкуру и это послужило сигналом для атаки. Волк понесся в нашу строно с огромный скоростью. Я, выжав из себя все соки, смог быстро скастовать заклинание каменной длани и моей ладони сорвалась каменная копия. Она врезалась прямо в морду волка, но он все равно прыгнул на Авина в огромном прыжке.
Риф воспользовался случаем и поднырнул под волка, в одно движение вспарывая живот твари. На пол вывалились кишки и Рифа окатила темнофиолетой кровью. На пол рухнула туша противника и ребята победно заорали.
— Мы сделали это!
Риф тоже подделся эмоция и закречал, а потом сразу же начал яростно отплевываться. Кровь залила его с ног до головы и кровь попала в рот. Лид заржал первым, и через секунду к нему присоединился Авин. Я наблюдал за ребятами и радовался.
Первое знакомство с противником прошло успешно и ребята остались довольны результатом, как и я сам. Страх за нас испарился, ведь с противником можно было справиться. С трудом, но справиться. Только сейчас понял, что вчетвером мы сравнялись с силой одного Себаса, когда тот тоже впервые встретился с противником. Но нам все еще недоставало умений. Учитель практически сразу же привык к противнику и все последующие бои выглядели не такими опасными. Мы же были лишены такой привилегии и каждый последующий бой будет таким же опасным, как и этот.
За остаток дня мы смогли убить еще троих волком и огромное количество скелетов. Их даже не считали, чтобы не забивать голову ненужным подсчетом. больше всех старался Лид. Он старательно вырезал жилы и складировал в своем рюкзаке. Когда выбрались наверх, он сразу же побежал к гномам продавать. Вернулся через пол дня и заявил, что оказался прав, но сразу же расстроил. Гному выкупили у того жилы, но по низкой цене. Проще было ходить на финфолком, чему он здорово расстроился.

Глава 16

Следующая неделя прошла под видом тренировок и прокрастинации. Дарстарду надоело пить в одиночестве и он начал выходить во внешний мир, помогать понемногу со стройкой. Учителя обрадовались неожиданной помощи и гном взял на себя управление по постройке забора. Дарстард подошел к делу с гномской ответственностью и забор строился на века. Хоть он и выглядел ленивым шалопаем, на деле оказалось все совсем не так. Гном гонял учеников и в хвост и гриву и они усиленными темпами строили забор.
Так же ко мне наведался Лука и принес деньги, вырученные за продажу рыбы. За месяц накапало чуть больше половины золотого без особого вмешательства с моей стороны, столько же принес Торс. Ездить в деревню за травами было ненужно и вместо этого я отправился в Императорский дворец. Учитель смог выбить пропуск в галерею и теперь я надел свой плащ поверх брони.
Ошибку осознал сразу же, как подошел к воротам дворца. Стража даже не обращала на меня внимания, ведь к ним приезжали исключительно на каретах, а я пришел, как последний оборванец. Пришлось помахать пропуском перед глазами стражником, чтобы привлечь его внимание.
— Откуда это у тебя? Украл?
Стражник в начищенных до блеска доспехах нахмурил брови и положил руку на рукоять меча.
— Учитель дал мне, чтобы я прошел.
— И что это за учитель такой? — с прищуром посмотрел он на меня.
Было видно, как его взгляд прошелся по моей одежде и броне. Она его не впечатлила, как и я сам. Пришлось козырнуть единственным, чем мог в данном случае — именем учителя.
— Нарваг аст Глад, маг земли и мастер второй ступени, клан Лесного клыка.
— Слышал такое имя, правда не похож ты на мага, парень.
Вместо ответа создал светляка на ладони и стражник поджал губы.
— Ладно. Но учти, если соврал, тебе отсюда живым не выйти. К твоему учителю сейчас же отправят посыльного для подтверждения личности.
Пришлось кивнуть, соглашаясь с его словами. Кто его знает, какие тут порядки заведены. Меры предосторожности для первого лица государства всегда должны были быть на уровне. Далее ко мне приставили одного из многочисленных слуг дворца и тот повел меня по внутренней стороне дворца.
— Это внешний парк Его Императорского Величества. Если вам выпадет честь прогуляться по нему, ходить надо строго по дорожкам. По всему парку расположены защитные заклинания, а также защитные конструкты. Стоит отметить, что в летнее время парк играет еще большими красками.
— А можете в целом про дворец рассказать? Он внушительный по размерам и много чего из себя представляет. Хотелось бы в общих чертах знать его историю.
— Императорский дворец был построен много веков назад основателями Империи. В его постройке участвовали все знаменитые архитекторы Империи и подгорного королевства того времени. Из века в век дворец достраивался, а внутренние залы переделывались. Если бы основатели попали в это время, то не узнали бы свой родной дворец.
Решил просветить меня слуга. Он вел меня вымощенной дорожкой к левому крылу дворца. Вся территория которого была накрыта защитным куполом, как и сама академия. Только настолько тонким, что я этого не заметил в первый раз. Зато сейчас увидел это во всей красе.
Температура на территории дворца была теплее, будто наступила весна. На ветках деревьев и кустов уже набухали почки. Пройдя очередную границу парка, нас накрыл теплый ветерок и наступило лето. Тут уже вовсю цвели цветы и пели птички. Пришлось снять теплый плащ и нести его в руках, чтобы не вспотеть.
— Особый вклад в строительство дворца привнес Комбальт четвертый в эпоху Кровавого мага. При нем было построено множество подземных коммуникаций и лабиринтов. Говорят, что там пытали множество еретиков и последователей Кровавого мага. Тогда же и появился проход в новые катакомбы.
— Катакомбы? В дворце есть свой проход в катакомбы?
Скрыть удивление не получилось. Слуга улыбнулся уголками губ и пояснил.
— Это не особо афишируется, но у Дворца есть свои воины изучающие подземные этажи города. Своего рода соревнование между аристократами, кто быстрее дойдет до самого низа. Императорская семья тоже участвует в этом негласном соревновании.
Неплохо! Один поход в Императорский дворец уже окупил сам себя. Оказывается это обычные соревнования знати по прохождению сложного лабиринта, но для кого-то стоит жизни. Даже Императорская семья участвует в этом. Интересно, на каком этаже сейчас они находятся? Невысказанный вопрос сразу же спросил вслух и получил ответ.
— К сожалению данная информация находится в секрете по понятным причинам. Официальная версия — на восьмом этаже, но я уверен, что намного ниже.
— А в команду зачистки можно попасть? Как ведется набор?
— Команды формируются из числа внутренней стражи. Тех, кто доказал свою верность Империи. Обычно это бывшие военные или особо отличившиеся телохранители. Своего рода почетная отставка для тех, кому надоели закулисные игры.
— Разве эта информация не секретная? Имею ввиду про катакомбы и все остальное?
— Не особо. Просто не афишируется широкой общественности, а так все посетители дворца знают об этом. Обычные люди точно не попадают сюда, особенно сейчас.
Мы вошли через дверь, охраняемую стражниками и прошли через богато обставленную галерею. Внутреннее убранство походило на убранство Екатерининского дворца под Питером. Я был там несколько раз на экскурсиях и был морально готов увидеть огромные залы, дорогую мебель и отделку. Тут все было в точно таком же стиле, только кроме обычных люстр и светильников, были красивые магические лампы с висящими в них средними кристаллами.
— А вот и она. Главная галерея дворца. Тут собраны знаменитые картины со всего мира всех известных художников Империи и ближайших государств. Коллекцию собирали на протяжении нескольких столетий под патронажем Императриц. Как известно огромный вклад был внесен Ульрихом вторым, когда он вторгся к южанам и вынес все культурные ценности.
Слуга отошел в сторонку и дал мне возможность осмотреться. Эрмитаж, по другому это место не назвать. Всюду висели картины и расставлены статуи известных личностей. Так же стояли целые наборы разных доспехов покоренных народов. Я приступил к осмотру и начал изучать картину за картиной. К каждому экспонату были сделаны поясняющие таблички с подробной информацией. По ним можно было изучать историю Империи.
— А тут есть работы касательно Кровавой эпохи?
— Конечно. Вас интересует Кровавый маг?
— Не совсем. Интересуют Летающий сад и энонкины, раса разумных, ранее проживающая там. Натолкнулся в одной из книг на название этой расы, но конкретного описания не было. Вот и хочу узнать, что это за раса такая. Говорят, Темный маг был на тех островах долгое время.
На ходу придумал официальную причину для своего посещения. Не говорить же, что я пришел поглазеть на Темного мага. За это можно было заработать пристальное внимание слуги. Еще понятно, что ты фанатеешь от Темного мага, как Винды… но совсем другое обычный человек, тут и до очистительного костра будет недалеко.
— Название этой расы мне не ведомо, но возможно они отображены на работах того времени. Комбальт любил запечатлевать пораженных врагов, особенно если это касалось разных тварей.
Слуга повел меня через залы и остановился около двери, сделанной из темной породы дерева. Еще ни разу не видел такого дерева в этом мире и был приятно удивлен, что такое в принципе существовало. Это была точно не краска и не химикат, нанесенный поверх двери. Видел саму текстуру дерева и шероховатости, присущие натуральности происхождения.
— Это пораженное дерево из Эльфийского леса. Как известно, эльфы строго следят за своими границами и это был подарок их князя. Он разрешил срубить дерево с их территории и вывезти к себе. Виновником этой заразы был сам Кровавый маг, когда вторгся на их территорию. Комбальт четвертый после войны, приказал установить дверь тут, как еще одно напоминание о многочисленных грехах Кровавого мага.
Он открыл дверь и пропустил внутрь. Весь зал был сделан в темных тонах с красными тканями, символизирующими кровь. Неизвестный дизайнер постарался на славу, чтобы отобразить боль и страх данной эпохи.
Посреди был расположен самый огромный портрет, но я целенаправленно начал изучать все по порядку, боясь посмотреть на картину. Приходилось переступить через свое желание и внимательно оглядывать другие работы, пока не дошел до самого главного.
Шок. Страх и непонимание.
Сердце бешено стучало и я увидел его. Эти глаза, эти скулы и цвет волос я никогда не забуду. Мать показывала всего одну фотографию с отцом, где мы были вместе и гуляли по парку. Не было никакой ошибки. Все эти совпадения имен были не случайными.
Но как такое возможно⁉ Бред!
Кровавый маг жил несколько столетий назад, мой отец же пропал, когда я был еще ребенком. Лет пятнадцать назад. Как такое возможно⁉ Тут вспомнились строчки, где Кровавый маг писал… Хотя какой Кровавый маг, отец… Отец писал про то, что мы стали моложе, пройдя через портал. Может это повлияло и на время? Или этот мир в другом хронопотоке, как это описывалось в разных научных фильмах?
Мысли бежали в бешеном хороводе перескакивая с одной на другую. Мозг не успевал зацепиться за что-то одно и всячески старался успокоиться, но мне это не удавалось. Пришлось перейти к следующей картине, где были изображены Летающие сады и постарался сконцентрироваться на них, но не вышло.
Остаток времени провел в задумчивости и размышлениях. Дворец покинул с таким же задумчивым лицом и даже забыл поблагодарить того слугу об экскурсии. Выйдя из ворот, меня подхватила толпа и я просто побрел вместе со всеми. Толпа бурно переговаривалась между собой, но я не обращал на это внимания. Просто перебирал ногами и шел вперед.
— Глянь, это они⁉
Рядом послышалось два возбужденных голоса и по толпе пронеслась волна шепотков.
— Это их древо, говорю тебе!
— И что, они этой гадости поклоняются? Как храмовники вообще решились на такое?
— Так Император приказал, вот и ставят. Сказал, что нужно налаживать взаимоотношения с дружественными странами.
Пришлось отвлечься на секунду и посмотреть вперед. Там шла процессия, а впереди нее везли огромное дерево. Оно было украшено цветами, а вокруг него был развернут барьер. Не такой, как на академии или над дворцом. В ноздри пробился запах цветов и свежескошенной травы.
— Вижу эльфа, я вижу эльфа! Да она красотка!
— Это наверное слуга их бога, тоже храмовник ихний, — авторитетно заявил его сосед.
— Идти ты. Не может быть, чтобы такая красотка была одна. Храмовники же дают обет безбрачия.
— Так то у нас, а у них может все по другому!
Сделал пару шагов вперед. Хотелось разглядеть поближе остроухих и смог увидеть охрану. Это были стройные воины, одетые в белоснежную броню. В левой руке был щит, а на поясе висел клинок. Волосы были светлыми и длинными, заплетенные в красивые косы с цветочками внутри.
— Сейчас поставят своего бога к нашим, а потом к Императору пойдут на поклон. Говорят, что в этом году будет открыта граница между нами и на рынок привезут кучу диковинок из эльфийского леса.
Интересно.
Гномов я уже видел, даже других странных рас, но вот эльфов еще нет. Захотелось потрогать их уши, посмотреть вблизи, но видимо не судьба. Пробиться ближе не получилось, а стоять в толпе было неохота, поэтому двинулся на выход. Пробравшись через толпу, вышел на свободное место и огляделся.
Всюду стояла стража Императора и охраняла дороги и дома. Выходя из дворца не заметил этого, витал в своих мыслях и только сейчас заметил это. Даже на крышах домов можно было встретить спрятавшихся лучников, которые внимательно следили за толпой. Скорее всего Император дал приказ следить и охранять. Вдруг народ будет против и решит прирезать остроухих. Кто их этих аборигенов знает, все могло случиться.
— И ты тут? Тоже пришел поглазеть на ушастых?
Мелгаз похлопал меня по плечу. Он шел со своей пятеркой в патруле и заметив меня, решил подойти поздороваться.
— Во дворец ходил, а как вышел увидел процессию и решил посмотреть, что там такое происходит.
— Что ты там забыл во дворце?
Мелгаз с любопытством посмотрел на меня.
— Картины смотрел, узнал много нового.
— Тебя настолько сильно поразили картины? Выглядишь так, будто узнал, что твой предок был Императором.
— Ага, что-то типо того.
Нервный смешок вырвался сам по себе. Лучник даже не представлял, насколько близок к правде. Лучше бы был сыном Императора, чем прямым потомком человека, омывшего весь континент кровью. Даже страшно представить, что с отцом произошло, раз он решился на такое. Неужели этот мир делает человека черствым куском мяса, раз он убил сотни тысяч разумных.
Неужели я тоже таким стану? Недавно я убил двоих в переулке, хотя мог уйти. Но выбрал проверить свои навыки и поставил на кон свою жизнь. Или же это был самый простой выбор по решению возникшей проблемы? Неужели оно стоило того?
— Ты выглядишь потерянным, даже странно тебя таким видеть, если честно. Случилось что-то серьезное? Может помощь нужна?
— Нет, не нужно помощи, сам со всем справлюсь.
— Не хочешь с нами пройтись? Мы проводим процессию до самих ворот. Будем близко от главной жрицы проходить, так раз посмотришь на нее. Говорят, что она самая красивая эльфийка из Великого леса. Все мужики валятся на землю, чтобы дотронуться до ее ног.
— Не сказал бы. Видел ее издалека, красивая, но не так, чтобы очень.
Не после соцсетей моего мира, где можно найти таких красавиц десятками, а то и сотнями. Мелгаз не поверил моим словам и сразу же запротестовал.
— Это ты ее просто вблизи не видел! Пойдем, — он пихнул меня в спину, подгоняя. — Человек ты хороший, любишь людям добро делать, поэтому дам тебе такую возможность.
— А хороший ли я человек? Раньше был им, а теперь… Когда попал в ва… — чуть не проговорился, но быстро исправился. — Когда попал в вашу Империю стал совсем другим.
— Я это чувствую, значит так оно и есть. Ты хороший, поверь мне, а теперь пошли!
Он начал меня толкать в спину и я двинулся вперед. Мелгаз пристроил меня среди стражников. Те с любопытством смотрели на меня, но ничего не сказали. После повышения, Мелгаз командовал своей пятеркой и был главным. Поэтому его решения не обсуждались. Процессия завернула в храм, а потом сразу же отправилась к воротам. Мы пробились в самый центр толпы и присоединились к остальной охране процессии.
Теперь мы стали буфером между эльфами и толпой. Каждый норовил прорваться к ним и потрогать ушастых, но стражники выполняли свою работу очень хорошо и вытесняли всех желающих за периметр. Эльфийские стражники же просто шли по обе стороны от главной жрицы и мониторили ситуацию вокруг.
— Какая красотка!
— Если бы не моя жена, то сразу же позвал бы ее на свиданку! Хотя плевать на жену. может выгорит дело?
— Рты позакрывали, оболтусы! Выполняем работу иначе три шкуры спущу с вас, — рыкнул на подчиненных Мелгаз.
Стражники тоже поддались общему очарованию жрицы и поглядывали на нее возбужденными взглядами. Похоть витала в воздухе и я удивился такой реакции. Создалось впечатление, что все они были готовы на все, ради нее.
— Ну что теперь скажешь?
Мелгаз метнул взгляд на жрицу и посмотрел на меня.
— Ничего интересного. Да, красивая, но не до такой же степени.
Демонстративно окинул взглядом стражников. Они напрочь забыли о своей работе и в открытую пялились на жрицу. Теперь они сами пытались сдерживать себя, а бедный Мелгаз все время покрикивал на своих подопечных, стараясь предотвратить неизбежное.
— А ты случаем не по мальчикам? Не, ты не подумай, осуждать не буду, просто странная реакция у тебя.
— Я то по девочкам, поверь мне. Лучше скажи, почему сам спокойно реагируешь на нее? Тебе она не нравится? Играешь за другую команду? — уколол Мелгаза в ответ.
Его вывод меня задел и хотелось отыграться. Все равно было нечего делать, а убить время в сопровождении можно было только таким образом. Лучник открыл рот, потом закрыл и втянул шею в плечи.
— У меня жена. Злая аки цепишь. За милю учует другую женщину, получше любой ищейки.
Что-то произошло, когда он это сказал, но что конкретно было сложно понять. Просто воздух стал гуще сам по себе и запахло цветами еще сильнее. Мелгаз оттянул шиворот плаща и потер шею рукой.
— Чвиркиз!
По внутренней стороне одежды начал взбираться Чвирк и через пару секунд его голова показалась на улице. Погода была еще зимняя и Чвирк старался отсиживаться в тепле, но что-то побудило его выбраться наружу. Он закрутил головой по сторонам и начал осматриваться. Его заинтересовала толпа вокруг, а так же сами эльфы. Пришлось рукой запихнуть его обратно и тот обиженно убрался в свой карман, напоследок выразив свое недовольство.
— Чвирк-чвирк.
— Это твой партнер?
Мелгаз увидел Чвирка и тут же заинтересовался насекомым. От самой формулировки вопроса стало неловко, но решил ответить правду.
— Спутник, но проще сказать напарник по неприятностям. Везде за мной таскается и не отходит далеко.
В голове возникло воспоминание о Тагите, которая из-за Чвирка вызвала меня на бой. Эта егоза еще даст себе знать и хотелось, чтобы это произошло, как можно позже.
— Откуда достал? Или в лесу где нашел? Он у тебя необычный какой-то.
— Подарили, а необычный такой, потому что жрать любит, как не в себя. Вот думаю посадить его на диету.
— Чвирк!
Недовольно заявили из под одежды и Мелгаз улыбнулся.
— О партнере нужно заботиться, ведь ты у него один единственный.
Процессия свернула к дворцовым воротам и народ начал расступаться, давая пройти гостям столицы. За дело взялась дворцовая стража и они, не церемонясь, начали разгонять толпу. Эльфы чинно остановились и ожидали открытия ворот.
Тут Чвирк выполз из под одежды и быстро спикировал с моего плеча. Схватить наглеца не хватило реакции, а Мелгаз внимательно проследил за улетающим Чвирком. Это насекомое решило выбрать именно самый опасный маршрут и полетело в сторону эльфов.
— Стой! Хочешь международный скандал⁉
Мелгаз перехватил меня рукой и не дал совершить глупость. Первый порыв броситься за Чвирком пропал и я, как в замедленной съемке, начал смотреть, как Чвирк летит в сторону эльфов.
— Эта таллова задница сейчас такого наворотит, — в сердцах выкрикнул я.
— Успокойся. Эльфы чтят меньших братьев. Не станут они его убивать.
— Этот полудурок потеряется! Где он меня найдет потом. Он же боится собственной тени!
Сердце бешено застучало в груди и стало резко жарко. Стать центром скандала между двух государств не хотелось, но и за Чвирка я нес ответственность. Он практически жил на мне и терять его было смерти подобно, настолько сильно я привязался к этому обалдую.
— Стой на месте, сейчас все устрою.
Мелгаз ушел к дворцовому стражнику и что-то показал. Тот выпучил глаза, но согласно кивнул, после чего лучник развернулся и подозвал меня. Не раздумывая пошел к нему и нас пропустили через ворота. Что показал Мелгаз, осталось тайной, но мы пристроились к эльфийской процессии позади. Я же мониторил Чвирка, который не стесняясь летал вокруг жрицы.
Эта паскуда выбрала именно ее, как основную цель для изучения. Внешне, жрица игнорировала Чвирка, но потом протянула руку и он приземлился на выставленную ладонь, после чего взобрался по руке на плечо и начал довольно оглядывался по сторонам.
— Ну все, теперь точно конец, — понуро заключил я.
— Теперь точно конец, — согласился со мной Мелгаз.
Эльфы шли ко дворцу, где стояла делегация и десятка встречающих. Мелькали гербы знатных кланов и среди встречающих заметил знакомое лицо. Это был отец Расмуса. Стало понятно, что все стоявшие люди являлись главами кланов.
Начались приветственные речи с обеих сторон, а я молился всем богам, чтобы Чвирку надоело сидеть на плече у эльфийке и тот вернулся обратно. Вместо этого Чвирк полез изучать волосы жрицы и копаться в цветочках. Поняв тщетность мольбы, перешел к уговором.
— Чвирик, миленький, давай обратно, я тебя медом накормлю! Много меда будет, несколько на выбор принесу! Честно пречестно!
Чвирк продолжил копаться в волосах жрицы и та не обращала на него никакого внимания, продолжив разговаривать.
Решил поменять тактику и зайти с другой стороны.
— Я тебе ванну из маны сделаю хочешь, только вернись негодник. Куча маны, которую ты так любишь.
Пытались когда-нибудь кричать шепотом? А вы попробуйте! Ничего годного из этого не получится. Чвирк как сидел на месте, так и сидел. Косые взгляды от Мелгаза старался игнорировать, ведь мне нужно было решать проблему до захода во дворец.
Тут я вспомнил про нашу странную связь. Решил пойти с этой стороны и уставился на Чвирка. Попробовал мысленно послать ему приказ о возвращении. Первый раз прошел без какого-либо внешнего изменениям, второй тоже. Пришлось уставиться на него и взмолиться.
— Чвиркиз!
Жрица почесала его пальцем под подбородком и тот довольно взмахнул крыльями, но остался сидеть на месте.
— Вот стервец. Он же явно слышал тебя! Еще и заигрывает со жрицей…
Мелгаз удивленно посмотрел на Чвирка и покачал головой.
— Конечно слышит, просто издевается, — жалобно пожаловался напарнику по несчастью.
Я мало представлял, что будет за это Мелгазу, но явно нечто нехорошее. По головке за такую выходку его точно не погладят. Поэтому решил извиниться перед стражником.
— Ты извини за подставу. Не думал, что так все обернется.
— Как говорил один мой знакомый, все реки текут в одном направлении. Я даже рад, что это случилось.
Мелгаз беззаботно пожал плечами и я понял, что он смирился с предстоящей участью, поэтому сразу же подсластил пилюлю
— Если будет очень плохо, то дам в долг денег и приючу тебя с женой у себя. Места много есть, даже гном свой имеется.
Мелгаз завис на секунду, а потом усмехнулся.
— Я от своей жены убежал за полмира, а ты предлагаешь ее к себе поселить. Ты даже не представляешь, на что подписываешься.
Он улыбнулся не скрываясь, а потом тихонько застонал. Опять воздух стал густым и запахло листьями. Повисло напряжение в воздухе и мне стало не по себе.
Жрица перестала говорить и главы кланов, раскланявшись, начали втягиваться в двери дворца. Пришлось последовать за ними. Шли до тех пор, пока не вошли в тронный зал.
Стража императора внушала уважение. Они стояли вдоль стен и воинственно взирали на всяк входящего. Одно мое присутствие в этом месте уже заставляло дрожать коленки, но спокойствие Мелгаза понемногу передалось и мне.
Начались основные церемониальные речи уже Императора со жрицей. Создалось впечатление, что все пошло по второму кругу, а Чвирк, зараза, решил размять крылья и начал летать вокруг жрицы с Императором. Хотелось провалиться сквозь землю и умереть.
— Да успокойся ты, не все так страшно, — подбодрил меня лучник.
— Думаешь, что еще рано бежать из страны, менять имя, личность и сферу деятельности?
Он ничего не ответил, только ухмыльнулся и мы продолжили стоять в самом углу зала. Я постарался слиться со стеной и перестать дышать. Разговор уже подходил к концу.
— Еще раз повторюсь, мы рады видеть вас у нас в гостях и как добродушный хозяин я предлагаю вам место, где вы сможете жить, — закончил говорить Император.
— Мы благодарим вас за столь добродушные прием, и благодарим за кров и пищу, что дарует ваш стол.
— Все левое крыло дворца в вашем распоряжении. Слуги проинформированы и готовы выполнить любую вашу просьбу. Вечером будет праздник в вашу честь!
— Будет ли позволено моему телохранителю жить в городе, отдельно от нас?
Простой вопрос жрицы поставил в тупик Императора, но она сразу же пояснила.
— Наши культуры разные и мне бы хотелось, чтобы мои подчиненные не нарушали ваших традиций и обычаев. Поэтому он некоторое время поживет в городе и соберет информацию.
— Конечно же. Мы предоставим вашему телохранителю дом в самом лучше месте столицы и дадим сопровождающих.
— Мы благодарны вам за это, но вынуждены отказать. Сопровождающий уже есть, как и место, где проживать.
Я вполуха слушал разговор и пялился на Чвирка. Кажется тому надоело летать вокруг главных персон и сделав последний круг, спикировал на телохранителя жрицы и даже поглядывал в нашу сторону. В моей душе тысячи нимф запели песни и я засиял, как новогодняя елка.
Мелгаз же стоял мрачнее тучи.
— Ну все, сушите ветки, уважаемый Артем. Мы попали.
— Так он возвращается, сейчас по быстрому свалим отсюда, как только он вернется.
— Да я не про это…
Мелгаз не стесняясь ткнул пальцем в сторону центра зала. Я повернулся туда и тут меня начали одолевать сложные чувства, а глаза начали вылезать из орбит.
Чвирк, во что же ты втянул меня⁉
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Люди и эльфы начали расходиться по своим делам, а в нашу сторону шла одна из телохранительниц жрицы, держащая в руке Чвирка. Оказывается среди ее свиты была девушка, но все так были сконцентрированы на самой жрице, что никто не обращал на остальных внимания. Она шла целенаправленно к нам, отчего внутри что-то шевельнулось.
Мелгаз тяжело вздохнул полной грудью и выдохнул.
— Рад представить тебе свою жену и самый яркий лучик в моей жизни. Мой росток и мою любовь всей жизни до самого последнего мига.
Лучник сказал это с таким «энтузиазмом», что в последнее верилось с трудом. Лучик жизни подходил все ближе и Чвирк, подскочив с ладони, подлетел ко мне. Потом сразу же юркнул под одежду и залез в любимый карман.
— Я рада приветствовать друга моего мужа. Мое имя Илиниэнинель, но вы можете звать меня просто Линь.
Сказать, что я впал в ступор, значит ничего не сказать. Рот открывался и закрывался, а подходящие слова не находились. Мозг забыл все, что знал, а так же выкинул все здравые мысли из головы.
— Пойдем уже. Не могла это сделать в приватной обстановке?
Мелгаз толкнул меня к выходу и я послушно начал перебирать ногами.
— Что ты дорогой. Я же у тебя злая жена.
Температура вокруг нас сразу же стала минусовой и по телу пробежался табун мурашек.
Дорогу до ямы помнил плохо. Шел, как в тумане и без единой мысли. Только когда Бегемот ударил меня в челюсть, сознание прояснилось и мир снова заиграл красками. Учитель не особо церемонился и осматривал прибывших со мной гостей.
— Тебе явно есть что сказать, ученик. Что за гости к нам пришли?
— Чвирк-чвирк!
Засранец вылез с довольной рожей и улетел в неизвестность. Я же остался стоять посреди тренировочной площадки и огляделся вокруг. За моей спиной стоял Мелгаз и Линь. Она уже успела накинуть поверх брони плащ с глубоким капюшоном и сверкала глазами. Мелгаз — зараза, стоял с меланхоличным видом и смотрел на небо, а потом грустно протянул.
— Оо-о, это пришли проблемы. Большие проблемы.
За что сразу же заработал тычок под ребра и холодный взгляд жены.
Линь не стала молчать и взяла все в свои руки. Вышла вперед, а затем отвесила легкий поклон.
— Уважаемый Артем, пригласил нас погостить в своем доме. Вернее в этом месте, на неопределенное время, пока делегация первой жрицы не покинет Лагос, — она мило улыбнулась и посмотрела на меня.
Я же думал о всем. Как приятно жить в этом мире, как судьба подносит очередных проблем на мою голову и тяжело вздохнул. Мне вторил Мелгаз и я начал говорить.
— Это наши гости. Дорогие гости, — последнее выделил голосом, чтобы до Бегемота дошло.
Линь скинула капюшон с головы и продемонстрировала окружающим свои уши. Бегемот сразу же поменялся в лице, а потом пробурчал себе под нос.
— Себасу точно понадобиться бочка с водой, — и уже громче для гостей.
— И мне, кажется, тоже, — впервые согласился с методами учителя я.
— Не-а, тебя только могила исправит…
Бегемот обреченно махнул рукой, а потом включил режим доброго хозяина. Он натянул улыбку на лицо, и сразу начал рассыпаться в комплиментах, после чего пригласил всех в дом и приказал накрыть на стол, все что у нас было в закромах. Только одно это стоило всех тех проблем, который вскоре рухнут на меня. Бегемот так не гнул спину даже перед клановыми гостям, приходящими делать ставки.
Интеграция гостей в наше общество была тяжелой и с большим количеством мата. Ученики добавляли жара, но после того, как за них взялся Себас, сразу же забыли об эльфийке. Себас решил отыграться за все нервы, которые сейчас у него умерли от стресса и ребятам здорово не повезло. Даже мне захотелось включиться в тренировки, чтобы выгнать мысли из головы, но учитель на меня посмотрел таким взглядом, что я сразу же решил заняться гостями и ничем другим.
Вторым шоком было то, что Мелгаз деактивировал маскирующий артефакт. Мысль о том, что он окажется эльфом у меня была, но я был быстрей. После чего он козырнул каской и свалил на работу. Патрулирование никто не отменял и мы остались один на один с Линь. Бегемот тоже свалил «по делам», как он выразился и убрался подальше в город, чтобы переварить всю информацию.
— Можно перейти на ты? Не люблю общаться официально с друзьями своего мужа.
— Да, конечно.
— Откуда у тебя появился партнер?
Она подозвала Чвирка и тот сразу же спланировал ей на руку. После чего начала поглаживать его пальцем и Чвирк подставил голову, чтобы та чесала нужные места. Даже начал издавать довольные звуки, как делают это все кошки.
— Подарили. Но он был маленьким, когда я его взял.
— Ага, это я уже поняла. Связь устанавливается с первых лет, а после не устанавливаются вообще. Партнеры растут и развиваются вместе на протяжении всей жизни до самого последнего мига.
Линь посмотрела на мигающие росчерки фиолетовых прожилок на панцире.
— Ты нашел где-то много маны и здорово напоил его. Люди редко так поступают. Слышала, что у вас есть такой клан, живущий с животными в лесах. Мне казалось странным это, ведь вы не умеете общаться с младшими братьями.
Я посмотрел, как Чвирк млеет под ее рукой и согласился с ее словами.
— Ты недалека от правды. Мой учитель не мог с ним совладать и подарил мне. Он пометил меня и признал своим партнером.
— Пф… — Линь смешно сморщила носик и пояснила. — Подарил, совладать… Какие слова. Партнер выбирается самим братом, а не тобой. Лишь ему решать с кем переплести свою судьбу. Только такие отношения считаются самыми крепкими и этот комочек счастья выбрал именно тебя, среди многих, среди всех!
— Чвиркиз-чвирк! — сразу же поддакнул он.
— Но тебе нужно присматривать за ним. В Империи активизировались силы Звериного культа в последнее время. Знаешь что-нибудь о них?
— Ничего конкретного, кроме того, что они существуют, — пожал плечами для большей убедительности.
— Будь осторожен. Они охотятся на магических зверей и выкачивают из них саму суть. Животное не просто умирает, а исчезает из нашего мира. Просто перестает существовать. Их может заинтересовать твой партнер. В нем уже достаточно жизненной сути, что это может привлечь их внимание. Хоть они предпочитают животных, насекомыми тоже не побрезгуют.
— Как мне понять, что человек из Звериного культа? Есть тайные знаки или одежда? Они выделяют другую энергию, непохожую на ману?
Пришлось закинуть удочку, ведь энергия в том алтаре была иная. Перспектива попасться на глаза фанатикам, желающих распотрошить Чвирка была не радужной. Не хватало еще, чтобы они приперлись в яму и вырезали тут всех. Как правило такие люди не гнушаются пользоваться любыми методами.
— Культ был создан после падения Кровавого мага. Они нашли его работы по изучению животных и поняли, как добыть силу. Это обычные люди, которые хотят обрести могущество и стать равным сильнейшим магам в мире. Они пойдут на все, лишь бы достичь своих целей. Так же их считают последователями Кровавого мага и продолжателями его учений.
— Понял, спасибо за информацию.
— Не благодари. Так приказала жрица, я лишь выполняю ее волю. Твой партнер скрасил ей утомительную встречу с вашими представителями власти и она рада, что среди людей есть подобные тебе. И на будущее, не стоит говорить жрице, что она такая себе. Это может вызвать гнев со стороны богоизбранной. И лучше тебе не знать ее в гневе.
Мое лицо побледнело. Они что, все слышали? Как? Хотя… Это же эльфы, надо было сразу же вспомнить самый очевидный факт о них. Они могут слышать на огромных расстояниях, как вблизи. Получается эльфы слышали все мои слова и мольбы по призыву Чвирка обратно.
Кажется я покраснел и это не укрылось от внимательных глаз Линь. Она улыбнулась уголками глаз, прекрасно понимая ход моих мыслей.
— А Мелгаз? Тайный разведчик? Решили заслать шпионов заранее в Империю, чтобы прозондировать почву? — решил сменить тему, пока есть возможность.
— Ты довольно проницателен для человека. Все верно. Мы не стали бы отправляться в неизвестность полагаясь на удачу. Так бы поступил любой правитель любой человеческой страны. Наша цель обезопасить интересы Леса, думаю ты это прекрасно понимаешь. На этом считаю разговор законченным, все что я хотела обсудить и передать, я сказала. А теперь прошу меня простить, у меня тоже есть свои обязательства.
Линь ушла сразу же, как закончила со мной говорить. Мне тоже предстояло отправиться в город, но неожиданно на пороге появилась Тагита. Она довольно оскалилась и нагло заявила:
— Байрон слег после двадцати секунд боя. Больше времени потратила на анализ его возможностей, чем на сам бой, даже не вспотела. До сих пор не понимаю, зачем тебе понадобилось так его позорить перед всеми. У бедняги не было ни единого шанса. Кстати, я передала ему от тебя наилучшие пожелания.
— Что ты сделала⁉
Сказать, что я опешил, значит ничего не сказать. Тагита нахмурила брови и потерла подбородок, не понимая почему я разозлился.
— Я что-то сделала не так? Ты же сам попросил меня прилюдно его покалечить. Я сделала все так, как ты сказал, — она демонстративно похлопала глазами.
Пришлось вдохнуть побольше воздуха и выдохнуть, а потом повторить процедуру. Винить ее было не в чем, только самого себя. Нужно было предугадать, что воинственная дева поймет превратно и сделает все по своему. Теперь Байрон точно не отвяжется от меня ни на секунду. Прилюдное унижение он еще долго не забудет, особенно, когда там фигурировало мое имя.
Однако странно… Думал, что Байрон будет сильнее и ей придется попотеть. Но двадцать секунд… Либо Байрон стал слабее, либо я успел стать настолько сильнее, что перерос уровень второго курса. Нарваг как то обмолвился, что учеба идет у меня хорошо и я показываю достойные результаты.
— Хочу напомнить о нашем договоре. Ты сражаешься со мной, после того, как я унижу Байрона перед всеми. Свою часть сделки я выполнила, теперь пришла твоя часть выполнять договор. Готова хоть сейчас драться с тобой на любых условиях.
— Хорошо, но не тут. Мы только отстроились и еще не все закончили. Будет неудобно, если мы что-то опять разнесем. Предлагаю сменить данную локацию на другую.
— Да, будет жалко разнести тут все. Предлагаю выбраться за город и так хорошенько размяться.
Она демонстративно хрустнула пальцами и размяла плечи. С виду и не скажешь, что она ученица мага. Больше походила на бойца ранга воина. Пришлось одеть броню и взять меч, а так же забрал зелья, что у меня были. Так, на всякий случай. Раны никто не отменял, а целитель будет только в городе.
Вышли через западные ворота, так хорошо мне знакомые. Ушли на приличное отдаление и забрались в лес, где нас никто не мог побеспокоить. Тагита скинула теплый плащ и надела защитный артефакт. Она была одета в академическую форму и на ее поясе висел небольшой набор зелий.
— Правила те же самые, что и на званом вечере. Победил тот, кто выбьет всю ману из защитного артефакта.
Она протянула мне такой же артефакт и я надел его на себя, после чего начал снимать броню, но она меня остановила.
— Не пойми меня не правильно. В прошлый раз я тебя недооценила, сейчас такого не будет. Броня особой роли не сыграет в бою, а наоборот защитить в случае чего. Не хватало еще оправдываться перед твоим учителем из-за смерти его ученика. Мне потом так влетит, что лучше сразу в другой город перебираться жить.
— Хорошо, только потом не жалуйся, что ты проиграла.
На что Тагита надменно цокнула языком и встала в боевую стойку.
Ошибка.
Она даже не понимает, что броня непростая и Дарстард вложил в нее душу при создании. Хоть гном объяснял мне, как ей пользоваться, но до проверки брони дело еще не доходило. Катакомбы не подходили для этого, а сейчас можно было попробовать протестировать ее.
— Ну что, начнем?
Дикий и всераздерающий рев разнесся по лесу. Он был настолько мощный, что пробрал до самых костей. Послышался далекий треск деревьев, а потом звук падения векового исполина. Птицы в лесу сорвались со своих мест и взвились в воздух, оглашая тишину леса визгливыми криками.
— Что это такое⁉ — сразу же среагировал на произошедшее.
Тагита тоже повернула голову в сторону рева и нахмурила брови.
— Не знаю.
Рев снова пронесся по лесу и вдалеке мы увидели столб дыма. Он тонким шлейфом шел поверх деревьев и уходил вверх.
— Если вспыхнет лес, никому не поздоровиться. Огонь может дойти до столицы.
На вскидку прикинул текущую ситуацию и сказал то о чем сейчас думал.
— Согласна. Нужно идти туда. Егеря из заповедника будут добираться слишком долго, а боевая группа не сразу выдвинется. Огонь уже распространиться по лесу и тогда не миновать беды.
— Окрестные деревни ближе к эпицентру, многие потеряют дома.
Тагита рванула в сторону пожара в приличном темпе и мне ничего не оставалось делать, как броситься за ней следом. Выносливости ей хватило на десять минут бега, а потом ей приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. Во время этих остановок я запускал сонар и мониторил ситуацию вокруг нас. Звери бежали в противоположную сторону от эпицентра событий.
Рев снова повторился и нас накрыло сильней. Было терпимо, но защитный артефакт начал работать и погасил часть рева. Это же я понял и по взгляду Тагиты. Она тоже понимала, что противник впереди ждал серьезный и справиться с ним можно только в том случае, если будем работать в одной команде.
Мы забежали на небольшое возвышение и нам открылся ужасающий вид. Внизу шел, ломая деревья, огромных размеров бородавочник. Он был размером с маршрутку и клыки достигали двух метров в длину. Он боднул очередное дерево и то рухнуло на землю, вырванное вместе с корнями. Особой приметой служили фиолетовый дымок исходящий из глаз животного.
— Это измененный зверь. Откуда он тут? Они же водятся только на горе и в заповеднике!
— Нашел источник или гейзер в болотах. Посидел пару лет, вот и результат. Надо завалить его, пока не дошел до города. Урвем всю славу себе! — азартно воскликнула Тагита. — Тогда точно получу самые сочные предложения из кланов.
— Если не сдохнем тут вдвоем, — тут же осадил от необдуманных действий девушку.
— Мы справимся. Я бы и без тебя справилась, были бы при мне артефакты учителя. А так придется работать в паре. Не облажайся земля.
Бородавочник заметил нашу пару и развернулся в нашу сторону. Он оценил расстояние до нас и начал мотать головой, клыками вспарывая землю. Готовился к разгону.
— Чвирк-чвирк!
Спутник высунулся наружу и недовольно посмотрел на того, кто мешал ему дрыхнуть. Чвирк все время активно игрался с Линь и уставал, после чего забирался ко мне в карман и дрых. Теперь же его сон прерван и он был зол. Чвирк взлетел в воздух и начал закладывать крутые виражи вокруг нас. За напарника не беспокоился. Бородавочник был слишком массивным, чтобы зацепить вертково муравья в воздухе.
Тагита начала первой. Она начала читать долгое заклинание, пока это позволяло расстояние. Я же взялся за каст нового заклинания, которому обучился совершенно недавно — зыбучие пески. Заклинание работало на базе сонара с хитрой модификацией. Правда оно во многом зависело от внешних факторов. Нельзя было сделать зыбучий песок на каменном плато или скале. Нужна была земля или песок с водой.
Пришлось дождаться атаки Тагиты и действовать после. Как и ожидалось, она использовала мощное водное заклинание. Бородавочника накрыло плотной струей воды и окатило землю под лапами монстра. Я сразу же запустил заклинание и стал наблюдать, как земля превращается в жидкое месиво.
— Атакуй уже, бей по лапам!
Девушка прикусила губу и стала кастовать новое заклинание. Бородавочник двинулся в нашу сторону и я начал кастовать каменные шипы. Первая атака не дала никакого результата, как и вторая. Бородавочник с безрассудством танка шел вперед и я решил влить побольше маны в зыбучий песок, растягивая площадь действия до нашей позиции.
Бородавочник понял, что у него ничего не получается. Он широко раскрыл пасть, оттопырил задние ноги и заревел на всю округу. Нас обдало ментальным ударом и формирующиеся заклинания тут же развалились на глазах. Мозг зазвенел от боли, а Тагиту начало пошатывать. Мана в артефактах просела на треть.
Этого еще не хватало…
— Надо усилить режим артефактов, иначе нас вынесет даже под ними.
Девушка кивнула и подкрутила артефакт. Это сократит время действия защиты, но зато ментальные атаки станут проходить слабее. Пришлось выпить первый накопитель и влить всю ману в каменный шипы. Бородавочник пошатнулся от удара, но остался стоять на ногах. Даже шипы не пробили брюхо твари, на что я очень надеялся.
Тагита вновь атаковала. На этот раз это были ледяные копья. Она создала сразу три штуки и напитала маной до предела. Первое копье бородавочник принял на выставленный клык и он разбился на осколки, остальные два смогли слегка поцарапать шкуру.
Пошел в расход второй накопитель, но теперь ману провел через все восемь кругов циркуляции и влил все в каменную длань. Ладонь из камня попала точно в лоб, на что бородавочник только похрюкал и продолжил идти в нашу сторону. Его лапы скользили и вязли в песке, но этого было недостаточно, еще минуты три боя и нам придется отступать.
— Когда доберется до самого верха бежим вниз. Как только он начнет спускаться, морозь землю льдом, пусть скатиться вниз!
— Поняла!
План был прост, как швейцарские часы. Убегать от такой махины смерти подобно, оставались только уловки и хитрости, на которые способен человеческий мозг. В момент, когда бородавочнику оставалось всего несколько метров, мы бросились вниз по склону с обратной стороны. Тагита резко затормозила и стала кастовать заклинание.
Бородавочник показался на самой вершине и радостно заревел. Наконец-то он выбрался из жидкого плена и он свободен, но не надолго! Он рванул к нам, с каждой секундой набирая скорость. Миг и под его ногами расстилается каток.
Бородавочник к резко накренился вперед и клюнул землю мордой. От набранной скорости его перекинуло через себя и многотонная туша покатилась вниз по склону. Одно это стоило того. Удар вышел сочным и нанес достаточно урона. Думал, что он просто съедет вниз, а вышло гораздо лучше.
Пока измененный зверь поднимался, Тагита забрасывала его заклинаниями, после чего создала водную плеть и нанесла десяток ударов. Я же готовился к касту зыбучего песка. Лед так раз начал таять и все повторилось по новой. Мы стояли наверху склона, а бородавочник застрял в моем заклинании внизу.
— Нам надо что-то придумать. Шкура не пробивается, а второй раз со льдом может не получиться, — прокричала Тагита.
Нас окатило новой волной рева и защитные артефакты просели до минимальных значений. Еще одна атака и артефакты выйдут из строя. Тогда нам будет несладко.
— Есть идея. Выматываем его заклинаниями и ждем, я скажу что делать. Будь готова скастовать быстрое, но мощное заклинание.
Бородавочник стал приспосабливаться к моему заклинанию и начал активно копать мордой землю перед собой. Зыбучего песка становилось меньше и скорость продвижения противника увеличилась. Пришлось влить всю оставшуюся ману в зыбучий песок и выпить последний накопитель. В запасе больше ничего не оставалось. Сердце маны я не стал брать на дуэль. Вдруг бы вскрылся факт наличия и тогда от лишних вопросов мне не отвертеться.
С ним вообще странная история вышла. Он как бы был, но не использовался по назначению. Для пополнения внутреннего резерва было достаточно обычных накопителей, а просто так светить сердцем маны посчитал глупым, поэтому спрятал его у гейзера и оставил до лучших времен. Думал какое-то время интегрировать его в яму, но на это у меня не хватало ни знаний, ни сил.
Бородавочник опять остановился и оттопырил задние ноги. Я среагировал сразу же и прокричал.
— Давай мощное заклинание прямо в глотку, когда он заорет.
Одновременно с этим достал камень, один и самый острый. Начал вливать в него всю имеющуюся у меня ману в теле. Бородавочник снова раскрыл широко пасть и я запустил каменную пулю точно в открытую пасть. Секундой позже туда вонзилась ледяная сосулька конусовидной формы. Бородавочник поперхнулся, силясь проглотить лед, но тот застрял в пасти.
— Получилось! — заликовала Тагита.
Она всплеснула руками в победном жесте, но противник не собирался сдаваться. Атака была хороша, но ее было недостаточно. Бородавочник яростно тряс головой и обессиленно ревел от боли. Заклинания разодрали полость рта и повредили челюсть. Это то, что я успел заметить за краткий миг.
Тут откуда ни возьмись появился Чвирк. Он все время где-то летал вокруг да около, но близко к противнику не подбирался. Теперь же, пока бородавочник был занят своей проблемой, Чвирк подлетел к нему и метко спикировал на глаз. Послышался еще один рев боли и я опять смотрел на довольного Чвирка. Он отлетел в сторону и бросил глаз на землю.
Через пол минуты бородавочник лишился второго глаза, а потом Чвирк нырнул в кровоточащую глазницу и скрылся там. Животное начало извиваться интенсивней и биться головой о землю. Раз, другой, потом еще один раз. Каждый удар становился слабее предыдущего, пока животное полностью не замерло на месте, а затем туша безвольной куклой рухнула на землю.
— Талла под хвост, что это было? — пораженно уставилась на вылезающего Чвирка Тагита.
— Это Чвирк. И как минимум тебе стоит перед ним извиниться за то, что в прошлый раз его чуть не прибила. Как максимум он любит мед.
Девушка похлопала глазами, пялясь на моего спутника, а потом закрыла рот, который от удивления открыла. Чвирк почувствовал взгляд девушки и «продефилировал» мимо нее, после чего пристроился ко мне на плечо. он был доволен произведенным эффектом и был довольный, как слон.
— Чвиркиз-чвирк!
— Какой ты молодец. Без тебя мы не справились.
Даже скопировал манеру эльфийки и почесал пальцем под брюшком. Чвирк разомлел, и получив свою порцию ласки, скрылся в кармане.
Вот гад, отмылся хотя бы! Теперь придется карманы чистить от крови и мозговой слизи. Она была буро-серого цвета и очень странного запаха. Пришлось сдержать рвотный позыв и сосредоточиться на текущих делах.
Но не успел подумать, что нам делать дальше, как к нам спикировала пятерка магов, которые тут же взяли нас в оборот. Я решил отмалчиваться, дав Тагите возможность все рассказать и показать. После чего завертелся бюрократическая машина государства, а я устало привалился к дереву. Слишком насыщенный день сегодня выдался, чтобы делать что-то еще.

Глава 18

Последующие несколько дней прошли в административной суете. Приходилось ходить по разным инстанциям в канцелярии и требовать выплат за бородавочника. Тагите, как ученице именитого мага выплатили деньги сразу же, а мне пришлось попотеть. Просто так деньги никто мне не хотел выдавать и пришлось изрядно постараться, чтобы выбить свои пятнадцать золотых. Да, когда узнал про сумму выплаты, сразу же подорвался в канцелярию.
Тагита не сказала, что животное оказалось редкое по своей природе и с ценными трофеями. Всю тушу у нас забрало государство для полной обработки. Нам же, как обычным егерям заплатили хорошие деньги за устранение опасности.
Как позже выяснилось, дым из леса шел от горящего дерева, которое поджег один маг. До нас эту зверюгу уже пытались убить случайные охотники, но не справились со своей задачей. Группа искателей приключений напоролась на зверя в болотах, где они выполняли заказ от гильдии наемников.
Теперь же, когда я разобрался с получением денег, меня взял в оборот Мелгаз. Вернее у него было другое имя, но эльф не стал его называть, сославшись на то, что привык уже к своему текущему имени.
— Тут вот какое дело. На меня теперь свалилоась куча дел из-за прибывшего начальства.
— Тц…
Цокнула недовольно Линь, сидящая на другом конце комнаты. Мелгаз недовольно скривил лицо и поправился.
— Первая жрица хочет услышать от самих жителей города, как им живется. Доклады это одно, а услышать лично это другое. Не мог бы ты…
Закончить фразу лучнику я не дал, прекрасно понимая, что он хотел сказать дальше.
— Нет.
— Ты даже не дослушал! — возмутился эльф.
— Мне хватило одного раза и этого достаточно. Тем более я призванный или забыл? Города не знаю, как живется в Империи тем более. Если бы не обстоятельства, моей ноги тут бы не было.
— Призванный? — Линь тут же заинтересовалось сказанным. — Это то о чем я подумала?
— Да. Его призвали в академию в прошлом году. Как житель города он не совсем подходит, — попробовал оправдаться Мелгаз.
— Так это же еще лучше. Богоизбранная точно захочет пообщаться с такой личностью! Человек прибывший издалека, что может быть интересней?
Понял, что зря разыграл козырь при эльфийке и это снова не укрылось от внимания Линь.
— Подумай о перспективах. Тебя заметят, оценят твои навыки по достоинству. Кланы сделают выгодное предложение и это прямой путь стать аристократом!
С каждым последующим словом эльфийки мое лицо становилось недовольней. Линь задумчиво уставилась на меня, а затем на мужа.
— Людей не волнует власть и связи? Все доклады от разведчиков говорили, что это самое главное в культуре людей.
— Его это не интересует. Он любит помогать людям безвозвратно и готов пойти на многое.
Трюк с восхвалением красивого меня, я пропустил мимо ушей. Мелгаз просто хотел, чтобы я пошел на встречу к жрице. Линь взглянула на меня по другому и кивнула своим мыслям.
— Раз тебя не интересуют деньги и власть, может быть заинтересуют знания? Мы может много чего интересного тебе рассказать.
Линь задела нужную струну души, но я не поддался на провокацию. Я бы с радостью хотел изучить магию эльфов, но прекрасно понимал цену. Возвращаться во дворец обратно не было никакого желания.
Договориться о встрече мы так и не смогли. Линь никак этого не показала, а Мелгаз не стеснялся ворчать, но быстро сдался, когда на него зыркнула Линь. В их поведении чувствовалась разница. Пока Мелгаз находился под личиной стражника, успел очеловечиться и был довольно эмоционален. Линь же выказывала небольшой спектр эмоций и была крайне холодна. В основном она бурно реагировала на действия мужа, как показала практика. Ее здорово раздражало его поведение и отчитывала его, пока никто это не видел.
— Артем, к тебе человек пришел. Одет во все дорогое, точно аристократ, — ко мне подошел Кривой зуб, искоса поглядывающий на эльфийку.
— Проводи его сюда.
Эльфы удалились в другую комнату, чтобы не мешать разговору. В двери ямы сразу же вошел Фрэдерик аст Бант старший помощник адъютанта Теодора, личного помощника ректора академии Далараса аст Виннипега. Имя мгновенно всплыло в памяти со всеми остальными регалиями. Фрэдерик сразу нашел меня взглядом и скривил лицо в призрении.
— Нам долго ждать? — с претензией в голосе заявил он.
— Ждать что? — решил сыграть в дурачка. — И кто вы вообще такой? Лицо вроде бы знакомое, но не припомню вашего имени.
Лицо Фрэдерика покраснело и на лбу вздулась вена. Он поперхнулся следующими словами и тупо уставился на меня.
— Я Фрэдерик аст Бант, старший помощник адъютанта Теодора, личного помощника академии Далараса аст Виннипега! И я требую запомнить мое имя! — зло выкрикнул он. — Мы уже встречались с вами и я говорил вам о долге за обучение.
Надо же, даже вспомнил все правильно без ошибки. Обычно у меня проблемы с именами возникают, но в этот раз ни единой ошибки! Даже гордость взяла за это достижение.
— Аа-а, что-то такое помню, — демонстративно задумался. — Но я точно помню, как вы угрожали спалить мой дом. Ко мне пришли соседи и спросили, что это за бандит тут приходил вымогать деньги с самого честного человека в Империи. Тут я задумался, а не являетесь ли вы мошенником? Ведь писем никаких не поступало от академии, даже после вашего прихода. Или вы можете доказать обратное?
— Ты… Да как ты можешь… — Фрэдерик не мог сформулировать предложение и запинался, подбирая слова.
— Я жду официального письма из академии, где будет прописано кто, сколько и за что должен платить. Время сейчас неспокойное, нужно внимательно относиться к такого рода вещам. Тем более сумма большая и не каждому по карману.
— Хорошо, я понял вас, уважаемый, — последнее слово он насильно выдавил из себя. — Академия немедленно пришлет вам письмо-уведомление о задолженности. Вам необходимо будет расписаться в нем, чтобы потом это письмо не потерялось, как прошлое.
— Вот это уже совсем другое дело. Рад иметь дело с профессионалом.
Мило улыбнулся и намекнул гостю, что пора уходить. Возможно удастся использовать письмо в суде, но каким именно образом еще было непонятно. Помахав ручкой в спину уходящему Фрэдерику, продолжал стоять и думать, пока ко мне не подошел Дарстард.
— Че этот длинноногий от тебя хотел? Нечасто такие расфуфыренные человеки ходят в гости в такие места.
— Деньги хочет получить. Вот и бесится.
— Шли его цепишу под хвост и все дела. Человеки всегда хотят поиметь лишнего. А вот гномы честный народ! Мы никогда лишней копейки не возьмем. Кстати, ты броню уже испытал?
— Не-а, не было подходящего момента.
Случай с бородавочником не в счет. Измененный зверь бил только ментальными атаками, а не прямыми магическими атаками. В этом бы случае, я с радостью оценил возможности брони.
— Если что, сразу же ко мне иди. Инструмент у меня с собой и если надо будет подтянуть ремни и прочее говори. Все равно ты безрукий длинноногий, не разбирающийся в хорошей броне.
— Кстати. Как долго ты живешь в столице?
— Двадцатая зима уже идет, а что?
— Есть тут одна дамочка, желающая узнать, как живется в Империи. Можешь облегчить душу и выговориться. Тебе, как представителю гномьей общины, будет полезно с ней пообщаться. Дамочка из влиятельных фигур.
— И что? Накой мне это?
— Ну ты представь ты вернешься к отцу и скажешь, что завел влиятельного друга и все это время налаживал связи. Вместо того, чтобы орать на тебя, он будет носить на руках и восхвалять. Для тебя же стараюсь!
Ну же! Клюй гном, ведись на прикормку.
Дарстард выглядел задумчивым, но все еще сомневающимся.
— А если повезет, то и выгодный контракт для семьи сможешь выбить! Может даже эксклюзивный.
— Ладно, уговорил. Припахать братьев всегда полезно, главное, чтобы меня не напрягали работой.
— Отлично!
Радости не было предела. Тут же подхватил гнома под руку и повел в комнату к эльфийской чете. Они жали нас в дверях о чем-то яростно разговаривали. Как только мы приблизились, они сразу же перестали переговариваться и уставились на нас.
— Дамочка…
Линь полыхнула глазами, намекая о моих словах и я сразу же прикусил язык. Думал, что они ушли на достаточное расстояние, чтобы нас не слышать, но все оказалось наоборот. Вместо извинения решил сам пойти в атаку.
— Вы же вроде бы ушли, чтобы не мешать разговору, — и обвиняющее посмотрел на эльфийку, пытаясь смутить, но не тут то было.
— Я почувствовала, как пришедший человек покинул дом и решила выйти, а тут к тебе подошел гном. Не моя вина, что вы решили разговаривать посреди зала.
Дарстерд разглядел эльфийские уши и присвистнул.
— Давненько я не видел вашего брата. Неужели решили вылезти из своего Леса?
— Великого леса. Да, решили. Князь отдал приказ и мы выполняем его. Вы согласны поговорить с нашим представителем? Мою госпожу интересует жизнь других рас на территории Империи.
Дождавшись утвердительного кивка, понял, что проблема решена. Мне удалось свести обе стороны и теперь от меня должны были отстать. Они окунулись в обсуждение мелких деталей и я потихонечку свалил. Нужно было проверить работу брони и для этого отправился к учителю.
— Ты уверен, что гном не соврал? — с сомнением посмотрел на меня Нарваг. — Такая броня редкость, даже у аристократов. Не сказать, что у них не хватает денег, просто гномы не всем ее изготавливают, а только друзьям семьи и хорошим знакомым.
— Абсолютно. Хочу проверить броню на практике.
— Хаск! Ты мне нужен.
В зал вошел Хаск и поклонился учителю.
— Я выполнил все ваши задания, учитель.
— Превосходно. Помоги Артему, пока меня не будет. Он скажет, что делать.
Дождавшись кивка от него, Нарваг покинул тренировочный зал.
— А ты все наглее становишься с каждым месяцем. Прошло всего полгода, а учитель в тебе души не чает, — оскалился Хаск.
— Тц… Давай забудем об этом и займемся делом. Мне нужно проверить броню и оценить качество защиты.
— Что от меня нужно?
— Когда я дам отмашку, запусти в меня самое слабое заклинание из своего арсенала, а там посмотрим.
Как там говорил Дарстард, сосредоточиться на себе и выпустить ману через все точки. То есть в моем случае руки и ноги. Просто так ману еще не доводилось выбрасывать из тела, а делать это одновременно из всех точек тем более. Сосредоточился на внутреннем ощущении и сконцентрировался на циркуляции маны. Ее не нужно было вести по телу, а сразу выбрасывать наружу.
С руками было легко, а вот выпускать ману вместе с точками на ногах сложнее. Концентрируясь на одном направлении, терялся контроль над вторым и происходил сбой. Это как писать конспект сразу двумя руками. Нужно было держать на контроле сразу обе «руки».
Интересно, а можно кастовать заклинания сразу с двух рук?
Пролетевшая мысль была отброшена назад. Над ней решил подумать позже, когда выдастся свободная минутка. Сейчас мне нужно было сконцентрироваться над текущей задачей.
Провернуть трюк оказалось сложней, чем я думал, но спустя час времени у меня получилось. Пришлось постараться, но я добился нужного результата. Правда при этом чувствовал себя очень странно. Будто с каждой минутой ты уставал от сильной физической нагрузки.
— Давай.
Хаск незамедлительно кинул в меня обычный камень, напитанный маной. Тот стукнулся о броню и отлетел в сторону.
— Давай существенней. Броня от камня и так защитит.
— Ты же сам сказал, самым слабым заклинанием бить, — сразу же окрысился Хаск.
Повторной просьбы не надо было озвучивать. Хаск снова сделал пасс рукой и в меня полетели каменные диски. То заклинание, которое я хотел разучивать. Он немного напитал их маной и тут я почувствовал удар. Несильный, больше похожий на толчок в грудь. Броня подействовала, как надо.
При вытекании маны она втягивается в броню и создается подобие каменной кожи. Только для этого не надо использовать никаких заклинаний и конструктов. Пассивная броня, готовая принять атаку в любую секунду боя. При создании заклинания, часть маны рассеивается в пустоту, но теперь мана будет втягиваться в броню и храниться. Как сказал гном, она будет накапливаться до определенного момента и на определенный объем.
Увеличил выброс маны и кивнул Хаску. Тот снова запустил заклинание. Теперь это были копья с большим объемом маны. Грудь сдавило от внешнего воздействия и воздух выбило из легких. Сложно было понять, это лимит брони или я недостаточно маны влил в нее.
Выпил накопитель и простоял десять минут, выдавливая из себя ману. После чего Хаск снова атаковал этим же заклинанием. Теперь атака прошла терпимей. Толчок в грудь был, но на уровне атаки с каменными дисками.
Значит было недостаточно маны.
Эксперименты длились порядка нескольких часов, пока я не выпил все накопители в наличии. Хаск атаковал меня множество раз и каждый раз отличался от предыдущего. Самых действенным для меня оказалась атака давлением. Заклинание изучается на четвертом курсе. Маг увеличивает притяжение к земле и человека придавливает к ней. Против такого рода атаки броня не подействовала, как и против песчаной бури. Песок проходил через броню, как нож сквозь масло.
— Все, хватит. Закончим на сегодня.
— Откуда такую броню достал? С виду самая обычная, а на деле с секретом. Никогда о таких не слышал.
Хоть Хаск меня недолюбливал, но всегда был готов узнать новое. В этом он был неизменен и я его прекрасно понимал. Однако раскрывать свои секреты был не намерен.
— Не скажу кто достал, но для этого нужно стать очень хорошим другом для гнома. Большего не проси, мне сказали держать рот на замке.
— Тц… — Хаск недовольно цокнул языком, но не стал прикапываться с новыми расспросами.
Покинул поместье Нарвага в смешанных чувствах. С одной стороны был доволен броней, но с другой стороны ожидал большего. Защита от атак магов уровня адепта у меня и так имелась, правда своя. Возможно броня заиграет новыми красками, когда стану сильнее.
На всякий случай проверил свой защитный артефакт на шее. Носил его не снимая, но до сих пор не выработался рефлекс, отвечающий за активацию артефакта. Приходилось контролировать данный процесс на постоянной основе. Правда магических боев у меня было настолько мало, насколько возможно.
Создалось впечатление неприятного чувства, будто кошки скребли лапками по внутренней стороны головы. Меня бросило в жар от неизвестной опасности, но ничего подозрительного не происходило. Волнение, печаль и бессилие. Вот, что я чувствовал.
Огляделся по сторонам, присмотрелся к людям. Что такого странно происходит? Решил активировать защитный артефакт, но странное чувство не покинуло меня. Кошки все также точили коготки у меня в голове. И тут я понял, чего не хватало все это время. Никто не двигался под одеждой и не чвиркал. Быстро проверил карманы, но кроме натасканной фигни Чвирка ничего не обнаружилось. Спутник не стал тусить со мной в тренировочном зале и летал все время вокруг дома, изучая территорию.
— Чвирк, ты где?
Никто не отозвался.
— Чвирк⁉
Беспокойство увеличилось. Его нигде не было. Он не летал где-то рядом, это я понял практически сразу. Где-то внутри меня завопила сирена, что Чвирк в опасности. Кошки заскребли сильней и тут я понял, что это было. Чвирк пытался докричаться до меня, как делал это я во дворце.
Пришлось закрыть глаза прямо посреди улицы. За что заработал пару гневных выкриков, но мне было плевать. Сейчас было важно сосредоточиться на Чвирке и новом ощущении. Потянулся к этому чувству и нырнул в него. Меня накрыло с головой и потянуло в сторону. Там было полегче и я понял, куда стоит бежать.
Сорвался с места, чем напугал несколько человек. Это был рыночная площадь в центре города. Самое людное место, но пересек ее всего за пару минут. Пришлось потолкаться, но выскочив на нужную дорогу, ведущую в порт, сразу же рванул по дороге.
Странное ощущение. Давление становилось слабее, но понимание куда идти становилось отчетливей. Будто приближающийся Чвирк успокаивался и понимал, что я близко. Уже был в районе Крысиного квартала, когда ощущение пропало окончательно. Шестое чувство подсказывало, что Чвирк находился в одной из нескольких халуп.
— Вот талловы задницы, сейчас я вам такое устрою…
Халупе хватило бы и одного удара каменными шипами, но я боялся за Чвирка. Задеть спутника атакой было самым последним, чего мне хотелось сейчас. Поэтому решил вышибить дверь и эффектно зайти внутрь. Так, чтобы челюсти живших там оборванцев отвисли к полу.
Пару секунд потратил на подготовку, после чего одним ударом выбил хлипкую дверь из петель и ворвался внутрь. Ожидал увидеть парочку оборванцев и сидящего в клетке Чвирка, но реальность была другой. Внутри было куча сваленного хлама на полу и ни единой живой души.
— Что за черт⁉
Может Чвирк где-то лежит под завалами. Тут же упал на колени и начал разгребать мусор руками, мысленно представляя, как откручиваю виновникам головы и скармливаю тела крысам в катакомбах. И это еще самые радужные перспективы, которые ожидали их в ближайшем будущем.
Хлам летел по сторонам до тех пор, пока я не наткнулся на странный люк в полу. Он был покрыт иероглифами на древнем языке. Что за…
Поддев пальцами люк, отодвинул в сторону и увидел вертикальную лестницу, ведущую вниз. Тайный проход. Неизвестные утащили Чвирка вниз по лестнице. Пришлось глотать зелье ночного глаза в спешном порядке, чтобы не кастовать заклинание светляка. Оно могло выдать меня похитителям раньше, чем я доберусь до них.
Внизу оказался коридор. Нераздумывая двинулся вниз и стал чувствовать Чвирка отчетливей, чем на поверхности. В голове крутились слова Линь о Зверином культе. То, что это были именно они, было практически очевидно. Кому другому Чвирк был не нужен, даже обычному магу. Был еще небольшой шанс, что его украли торговцы диковинными животными, но такие люди не прячутся под землей, как крысы.
Петлять пришлось много и часто. Коридор уходил вертикально вниз, но его сделали специально так, чтобы не получилось длинной лестницы. Так было проще передвигаться.
— Живее давайте! Мастер не будет ждать.
Голос раздался эхом по коридору и дошел до меня. Мне пришлось ускориться, ведь последнее могло обозначать много чего. От начала ритуала до чего похуже.
— Ставьте клетку в центр.
— Эта зараза меня поцарапала!
— Значит жизненной сути много, раз такой бойкий. Получим много энергии. Так раз хватит, чтобы сделать артефакт.
Талловы отбросы! Да как они посмели. Всех порешу, все пущу на корм крысам.
Впереди открылся вид на освещенный зал со сложной пентаграммой в центре. Там стояло множество подпорок, призванных облегчить ритуал. В глаза сразу бросились три больших накопителя, стоящие по краям рисунка и клетка, стоящая в центре.
— Чвирки-чвирк! Чвиркиз!
— Да закройся ты уже, тварь! Как же мне надоело слушать это трещание. Еще немного и ты перестанешь существовать, треклятая тварь. Будь благодарна, что мы используем тебя во благо нашего мира. Свержение богов дело непростое, но ты послужил маленьким кирпичиком в этом деле.
Один из культистов пнул клетку и та отлетела в сторону. Всего в зале находилось порядка пятнадцати человек. Слишком много, чтобы просто так ворваться туда и забрать Чвирка. Придется в срочном порядке придумывать план по спасению напарника.
Что там говорила Линь? Члены культа — обычные люди, но пользуются сильными артефактами. Вся их мощь состоит из этих артефактов. Пока размышлял над дальнейшими действиями, ситуация внутри кардинально поменялась. Культисты зажгли свечи и начали финальную подготовку.
Пришлось действовать со скоростью молнии. Первое, что я сделал — отвлекающий маневр. Отложенное заклинание, срабатывающие при падении в нужную точку камня. После чего подготовка пути отступления. В коридоре заложил ловушку для возможных преследователей.
— Ставьте клетку в центр и начинаем!
Времени было критически мало, поэтому начал действовать, когда все разошлись по своим местам. Главный культист начал петь на странном наречии песню и его товарищи поддержали стройными хором. Я же в это время тихонько спустился вниз и спрятался за массивной колонной. Что может быть прекрасней, чем прервать запрещенный ритуал?
Каменная пуля вошла в грудь главаря. Того откинуло назад и я рванул в сторону клетки. Замешательство культистов дало мне несколько секунд добежать до клетки и схватить. Только сейчас они пришли в себя и закричали.
— Хватайте его! Он убил ведущего!
Ко мне тут же рванул ближайший человек в балахоне, но я пинком ноги отшвырнул его в сторону. Затем сразу же рванул в сторону выхода, одновременно с этим активируя отвлекающий маневр. Он был мне нужен в самом начале, но я справился и без него, поэтому активировал сейчас.
— Тут есть еще враги!
Что кричал культист уже не слышал. Нырнул обратно в проем и понесся по извилистому коридору. Практически сразу за мной активировалась ловушка. Послышался крик боли и вход перекрыли каменные шипы. Они должны были выиграть мне некоторое время для отступления.
— Чвиркиз-з! — радостно зажужжал Чвирк.
Спутник прильнул к клетке, но достать оттуда напарника не было времени. Приходилось следить за дорогой, чтобы ненароком не врезаться в стену. Сзади прогремел взрыв. Стены заходили ходуном и послышались приближающиеся крики.
По лестнице я буквально взлетел и оказался посреди людей. К такому повороту событий я был не готов и на секунду застопорился. Меня тут же снесло в сторону и вышвырнуло через пробитую стену на улицу. Ребра загудели от боли, но броня смогла выдержать. Клетка улетела в неизвестном направлении и послышался довольное жужжание Чвирка.
Встать мне не дали. Когда я встал на колени, меня снова снесло неизвестной атакой, только в этот раз протащило по земле недалеко. При падении успел активировать защитный артефакт и погасил весь урон. Перекат через спину и рывок на ноги. Теперь я видел диспозицию врага.
Их было семеро. Все направляли в мою сторону артефакты и еще двое бежали ко мне с мечами. Светляк залил улицу светом и сбил с толку нападающих. Воспользовавшись моментом, запустил песчаную бурю, после чего рухнул на землю.
Поднявшийся песок скрыл меня из виду нападающих и надо мной пролетело пять заклинаний. Огонь, вода и земля. Мне повезло, что у культистов не оказалось ни одного артефакта завязанного на ветер. Тогда моему прикрытию пришел конец.
— Обойдите его стороной. Берем в кольцо!
Послышались четкие приказы одного из нападавших. Как бы не так! Хотите лишить возможности бежать?
— Чвиркиз-з!
Мне в лицо впечатался Чвирк и начал ластиться. Его совершенно не волновала текущая ситуация, он хотел выразить благодарность другу. Пришлось сгрести Чвирка в кулак и забросить под броню, чтобы не мешал. С ним разберусь позже.
Картечь из каменных пуль полетела по точкам, которые показал сонар. Это было впервые, когда я использовал сонар в боевых действиях. И вышло отлично! Маны было достаточно, чтобы погасить сразу две точки. Надо мной сразу же пронеслось три заклинания и все ушли мимо.
— Он где-то здесь!
Сквозь бурю пробирали мечники и размахивали мечами в пустоту. Хотели найти меня таким образом, но я видел их на сонаре и был готов. Меч выскользнул из ножен, одновременно с ножом из перевязи. Сначала бросил кинжал, а потом из положения лежа, резко встал и побежал на противника.
Нож задел по краю одного противника, а потом сразу же напрыгнул я, валя культиста телом. Атака была стремительной и неожиданной. Мне удалось всадить меч в корпус и отскочить в сторону. Краем глаза вижу летящий на меня меч и инстинктивно выставил руку. Удар о наруч и рука отсыхает от боли. Удар был мощным и беспощадным. Благо удар вышел по левой руке и я смог отбиться от следующих трех атак мечом в рабочей руке.
— Я убью тебя!
Зарычал культист и бросился на меня в очередной атаке. Он думал, что я хотел просто передохнуть, поэтому разорвал дистанцию. Тупой талл. Четко помню момент, как его глаза округляются, видя, что мой меч летит на землю. Противник был хорош в боях на мечах, поэтому каменная пуля прошила его насквозь.
Буря начала стихать и по мне попала атака. Каменное копье прилетело в бедро и нога заныла от невыносимой боли. Защитный артефакт закончился и только броня спасла мне жизнь. Вливаю дополнительную ману в песчаную бурю и разгоняю вихрь. Пространство вокруг меня снова заполнилось песком и скрыло от противника.
Что же делать?
Сонар! Семь противников, взяли меня в кольцо. Все с артефактами на изготовке. Что же делать?
Мысли лихорадочно перебирались с одной идеи на другую. Прошелся пальцами по ремню с зельями, после чего глотаю в один присест зелье выносливости. Организм наливается силой и мысли приходят в норму. Голова проясняется и становиться легче.
Первым делом оцениваю внутренний запас маны — меньше половины. Целых накопителей маны с собой нет, все потрачены на тренировке.
Глупец! Надо было оставить хотя бы один!
Сосредотачиваюсь и выбрасываю ману из рук и ног. Сверху снова пронеслись заклинания. Культисты начали методично прочесывать бурю заклинаниями, в надежде зацепить вслепую. Дождался, пока мана уполовиниться и после оценки диспозиции противника, решаю атаковать.
Рывок!
Несусь на того, кто был ближе к хибарам. За ними можно будет спрятаться и уйти от преследования. Культист увидел меня, но было уже поздно. Сношу его телом и пробиваю забор. Подо мной послышался едва слышный всхлип и бульканье. Ребро вошло в легкое, он не жилец.
Встаю и бегу под прикрытие забора. Валун метр на метр сносит забор и влетает точно в меня. Мир завертелся и влетаю в окно небольшой хибары. Оконная рама отлетает прочь, а над ухом орет женщина. Немеет правая рука и пол лица. Губы почувствовали вкус железа и паленого мяса. рядом со мной начал разгораться огонь и панические возгласы вокруг намекнули, что пора бежать. Культисты подожгли мое временное убежище.
Нужно выбираться в дверь! Стой, дурак! Они тебя там ждут, а если нет?
Сонар!
Заклинание показывает слишком много точек вокруг, непонятно кто из них кто. Но во мне вспыхивает огонек надежды. В нашу сторону бежало пять точек.
Стража или подкрепление культистов?
Ответ послышался сразу же. Звук активируемых артефактов и крики культистов. Глотаю еще одно зелье выносливости, последнее. Меня пробрало, но недостаточно. Вырываюсь из охваченного огнем дома и вижу, как стража сцепилась с культистами.
Маг в пятерке отрабатывал зарплату за пятерых. Он одновременно атаковал и оборонялся, прикрывая товарищей. Те стояли рядом с ним и пытались помочь, но не могли подобраться к противнику. Культисты начали закидывать стражу заклинаниями, не давая им приблизиться.
Бегу к самому ближайшему культисту. Тот стоял спиной ко мне и увлеченно атаковал стражу. Он не видел, как сзади на него несется танк в виде меня. Меч проходит насквозь и выходит через грудину.
Черт, слишком глубоко.
Прикрываюсь телом и меня откидывает назад. Мясной щит превратился в фарш и меня накрыло кровавыми ошметками. За затем тишина. Нет, я не отключился. Просто на улице стало резко тихо, после чего начали раздаваться возгласы стражников.
Ко мне подошел маг и помог скинуть остатки тела.
— Что тут произошло⁉ Это они вас хотели поймать? Кто это такие и почему у них так много артефактов? — сразу же посыпались вопросы от мага.
— Да, на меня. Полагаю, что они из Звериного культа.
Маг грязно выругался, потом разбил один из артефактов и приказал.
— Никуда не уходите! Ведется следствие девятым отделом.
— Отвратительный день. Завтра обязательно схожу в баню и отдохну, как полагается всем честным людям!
— Чвиркиз-чвирк!

Будет приятно, если Вы поставите лайк на книгу и напишите комментарий о серии. Что вам нравится или наоборот не нравится в ней. Хочется прочитать обратную связь и посмотреть на персонажей/сюжет под чужим углом!

Глава 19

Улица была заполнена стражниками, обыскивающие территорию с особой тщательностью. После того, как я показал потайной люк, туда сразу же спустились несколько магов и ко мне потеряли интерес. Этим я и воспользовался. Прекрасно понимал, что разбирательства будут продолжаться до глубокой ночи и находиться на месте преступления не было никакого желания. Я устал настолько сильно, что валился с ног. Тело ломило от полученных ран и хотелось завалиться на кровать. Поэтому принял решение смыться под шумок.
По дороге домой пришлось заглянуть к целителю. Тот подлатал вывих руки и трещину в ребрах. На самом деле адреналин в крови притупил чувства и не я не сразу понял насколько были серьезны мои травмы. Понял, когда целитель протянул ко мне открытую ладонь и озвучил оплату в один золотой.
Вернувшись домой, скинул с себя броню вместе с лохмотьями одежды и упал на кровать. Даже Чвирк пристроился рядом на подушке и уставился на меня немигающим взглядом. Спутник был благодарен мне за спасения и теперь посылал ментальные волны счастья. Подумать на эту тему не успел и сразу же отрубился.
— Чвирк-чвирк.
Лицо неприятно боднули чем-то холодным. Еле-еле открыл глаза и увидел мордочку Чвирка. Тот старался разбудить меня в свойственной его манере. В дверь стучались и требовали открыть.
— Кому там по ночам не спиться? — зло пробурчал я, вставая с кровати.
— Артем, открывай. Тебе письмо пришло из академии. Требуют тебя немедленно! — проорал сквозь закрытую дверь Риф.
— Уже иду!
Даже одеваться не стал. Просто вышел в одном исподнем и побрел через всю яму до входа, где меня ждало несколько человек. Двое из которых были одеты в парадные мундиры.
— Полагаю вы и есть Артем?
На меня уставился цепкий взгляд служивого. Он мне сразу же не понравился своим холодным взглядом.
— Он самый. С кем имею честь?
— Вам письмо из Первой магической академии. Нужна ваша подпись в получении данного письма, а также письмо из канцелярии Его Императорского Величества.
Он протянул мне оба письма и брезгливо передал в руки. Мой внешний вид оставлял желать лучшего, после вчерашней стычки. После этого мне грубо впихнули бланк о получении писем.
— Писать хоть умеешь?
— Умеешь, даже получше некоторых.
Служивый заиграл жевалками, но ничего не сказал. Лишь проследил, как размашисто расписался в бланке и довольно кивнул, после чего сразу же заявил.
— Вам надлежит явиться в здание суда завтра днем. В письме указано точное время прибытия. Если опоздаете, суд примет сторону истца и решение вступит в силу немедленно.
Как ушли представители власти, сразу же вскрыл оба письма и ознакомился с содержимым. Содержания обоих писем мне было ясно и до этого. Адъютант ректора решил действовать на опережение и сразу же подал иск на меня в суд за неуплату денег за обучение. Второе письмо было из самого суда, где мне приказали явиться для разбирательства в деле.
— Сегодня точно нужно отдохнуть!
— Чвиркиз!
Спутник приземлился мне на голову и закопался в волосах, так как на мне не было никакой одежды. Пришлось встряхнуть голову, чтобы проказник взлетел воздух и недовольно зажужжал. Еще пришла ментальная волна недовольства, чем здорово меня удивило.
— Приятно видеть, как мы растем. Уже и так общаемся.
Чвирк неопределенно загудел в ментальном плане. Толи радовался, толи негодовал. Скорее всего он давно со мной общался таким образом, просто я этого не понимал или не улавливал.
Настал черед душа, тренировок, в том числе у гейзера, после чего закончил все травяной ванной. В ней я отмок и освежился. Было огромное желание сходить к страже и выяснить про Звериный культ, но все же уговорил себя, продолжить отдыхать. Организму требовалась перезагрузка и общественная баня поможет в этом плане.
Надев новую одежду, взятую в долг у Рифа, отправился в центр города. Неподалеку от рынка располагались общественные бани, которые посещали все горожане не имеющие возможности привести себя в приемлемый вид. На входе меня встретила девушка приятной внешности и сразу же уточнила в какую часть бани хочу пройти.
— У нас есть общие бани, куда идут все, стоит семь медных монет. И для уважаемых господ. Там можно сделать массаж, заказать еду и народа намного меньше. Стоит один серебряный.
Не раздумывая протянул один серебряный, а потом она содрала еще один за мыльные принадлежности. Пройдя в закрытую часть бани, сразу же скинул с себя вещи и запер в специальном шкафчик. Внутри было приятно находиться. Играла легкая музыка, горели магические светильники и ходили деловые люди. Их оказалось не много, тут девушка не соврала и сказала правду.
Начать решил с бассейна. Приятная прохлада воды пробрала до костей, но это было невероятно приятно. Немного поплавав, выбрался наружу и отправился в баню. Их было несколько и я выбрал ту, куда зашел лысый мужчина с мускулистым телом.
— Занимаетесь? Какой ранг?
Он ткнул пальцем в мои мышцы и с интересом глянул на меня. За последнее время я успел набрать еще мышечной массы и теперь было не стыдно показываться на людях. От прежнего меня осталась только память.
— Занимаюсь, вот только ранг не знаю какой.
— Это как же? — удивился он.
— Давно не проходил проверки. Скорее всего воин первого ранга. Где-то так.
— Совсем изменилась молодежь. Мы в свое время только и делали, что рвались к повышению ранга. Использовали любые возможности, чтобы повысить его быстрее, чем другие, — по старчески прокряхтел лысый.
— Так я бы с радостью, но дел не впроворот. Вечно что-то отвлекает.
Разговор не мешал отдыхать и я поддался общему настрою и поддержал разговор.
— Молодость дана для того, чтобы развивать свое тело и способности. Работа подождет, если не так туго с деньгами. а у тебя точно они водятся.
— Как вы поняли, что у меня есть деньги? — озадаченно посмотрел на него.
— Первое и самое очевидное, ты здесь. Отдать серебряную монету за баню не каждый может себе позволить, — он посмотрел на меня с ехидцей. — Второе и самое главное, от тебя пахнет травами, а они стоят дорого.
Вот это нюх! Лысый почуял запах ванны из трав. Не каждый так может.
— Кто твой тренер? Ты же не с арены, это очевидно. Там сразу же повышают ранги при обучении. Следовательно ты занимаешься в одной из ям. Южная или северная яма?
Старик здорово удивил своей проницательностью, но было приятно, что он не угадал яму.
— Верно. Но это западная яма.
— Да ладно⁉
Тут я увидел реальное удивление на лице мужика. Кажется он здорово удивился сказанному и не смог сдержать вырвавшихся эмоций. Меня обуяла гордость за яму и я не стерпел, решив сразу же прорекламировать свою альма-матер.
— Западная яма самая перспективная из всех. Там самые лучшие учителя и мы проводим самые захватывающие бои по выходным.
— Даже так? Не слышал, чтобы западная яма блистала хотя бы раз. Уж больно неудачное место у них, проклятое. У цепиша под хвостом и то приятней находиться.
— Это раньше так было, но не сейчас. Приходите к нам и увидите все своими глазами! Бои с тварями из катакомб, бои опытных воинов высоких рангов. Правда за вход надо заплатить будет, зато публика приличная. Есть свой бар и закуски.
Каждые выходные мы стабильно проводили бои, но уже без магов. Иногда вытаскивали тварей из катакомб и радовали толпу. Сумели наработать приличную базу посетителей, любящих поглазеть на такое дело. Денег от этого я не получал и мое участие в данном действии свелось к минимуму. В основном занимался рекламой и привлечением жирных кошельков. Мне удалось выстроить работающую систему по работе с клиентом и что самое главное, обучить персонал. Теперь мы не были простой шушерой, а предлагали качественные услуги в сфере развлечений.
— Неужели там поменяли учителя? До этого были одни бездари и шалопаи. Что же изменилось за последний год?
Старик глядел в потолок и чесал лысину на голове. Хотелось ответить честно, появился я, но представлял, как это бы странно выглядело. Поэтому решил отдать все лавры учителям.
— Учителя у нас реально крутые, они все сделали сами. Для вас сделаем скидку в вип зону, она стоит дороже, зато не будете сидеть в на общей трибуне. Там первоклассное обслуживание и бесплатное вино.
— Уговорил. Слишком уж красиво все рассказываешь. Но лучше бы тебе заняться тренировками и решить вопрос с рангом. Все же это престиж ямы, как никак.
На его слова отмахнулся. Меня ждал суд и куча других дел поважнее, чем бегать на арену. Знание уровня никак не влияло на способности и тем более не влияло на боевые навыки.
— Ну как знаешь.
Лысый распрощался со мной и покинул баню. Я же решил охладиться в бассейне и продолжить отдых массажем. Правда качество последнего меня расстроило. Цена была в пять серебряных, а девушка отработала максимум на серебряный. То ли силенок ей не хватило, толи не старалась совсем. Думал, что она здорово растянет мышцы и похрустит позвонками, но этого не случилось.
Выбравшись обратно к бассейну, решил пристроиться на лавочке и послушать о чем говорят редкие посетители. Выбрал двух толстых торгашей, шумно переговаривающихся между собой.
— Цена на шерсть подорожала. Опять таллова гильдия повысит налог.
— И не только на шерсть. Император приказал гильдии поднять налог на железную руду и китовый жир. Храмовники ноту протеста выставили, мол нельзя этого делать. Храмы должны быть освещены всегда и везде.
— Плевать на этих религиозных фанатиков. Пусть Праотец им помогает. Нужно придумать, как выбить контракт с севером выгодней. Они совсем зажрались у себя. Даже овец перестали продавать на сторону и перешли на продажу шерсти. Слышал, что местные кланы запретили резать овец.
— Дикость! Они там на севере вообще с ума сошли.
— Не больше, чем сам Лагос. Слышал вчерашние новости про Крысиный квартал?
— А то ж… Даже подумал, что опять холера там развелась и снова все сожгут, но нет. Опять Звериный культ шалил. Стража стерла всю подошву, процесывая квартал. Говорят даже нашли кое-что ценное.
— Храм выслал специальный наряд для расследования этого случая со жрецом во главе. Кричат, что мерзость проникла в самое святое место Империи. Бьют тревогу, даже приплели сюда предсказание одного умершего монаха. Правда тот сдох несколько сот лет назад, но не суть.
— А я еще слышал, что их активность возросла из-за эльфийской делегации. Мол они хотели напасть на них и выкрасть жрицу, чтобы ритуально убить ее.
— Брехня. Сдались им длинноухие. Просто так получилось, ничего более. Лучше сейчас думать про турнир. Слышал западная яма стала сильней и утерла нос южной яме. Думаю у нас появилась новая темная лошадка. Может даже поставлю на них пару сот золотых.
— Спятил? На этих оборванцев ставить столько денег уму непостижимо. Лучше поставить на северную или на флипортовцев. У них поменялся главный учитель и здорово натаскал за год. Пропустил бедняг через мясорубку и отсеял всех слабаков.
— А тебе не наплевать? Все равно все кадры уйдут Императору на службу. Мало кто отказывался воевать под его знаменами. Уж слишком щедрые предложения от него сыпятся. А что он оставит, подберут кланы. Хотя они обычно натаскивают свою свору, прививая преданность клану.
Больше ничего интересного они не обсуждали. Снова стали мусолить тему повышения налогов и цен на товары. Пришел тревожный звоночек от Чвирка. Тот решил остаться в шкафчике и поспать. Решение было здравым, так как он не любил воду и высокие температуры, как и любое другое насекомое.
Тут же бросил все и быстрым шагом отправился к шкафчику. Вокруг него тусовался подозрительный тип и пытался вскрыть замок. Видимо увидел через вентиляционное отверстие броню и решил украсть ее.
— Кхм… Не помешал?
Вор сразу же крутанулся на месте и в одно движение достал складной нож. Таким обычно разрезали одежду у прохожих и крали кошельки. Он был тонкий и узкий, что позволяло им орудовать в толпе. Настал тот самый момент, когда маг земли был полностью бесполезен.
— Только попробуй что-нибудь вякнуть, урод. Тогда в твоем брюхе станет на одну дырку больше.
Вокруг не было ни единого камня или пылинки. Стены и пол были сделаны из мрамора и работать с ним мне еще не приходилось. Учителя говорили, что это станет возможным при достижении определенного уровня. Из всего арсенала можно было использовать только два заклинания. Одно из которых я сразу же скастовал в руке.
— Уверен, что дойдешь до меня живым?
Одновременно с этими словами в моей ладони появляется светляк приличного размера. Парень сразу же округлил глаза от испуга и хотел что-то сказать, но получались одни невнятные звуки.
— Нож брось тут, а сам исчезни или помогу.
Он тут же бросил нож и рванул к выходу. Секунда и больше не было никого в раздевался.
— Чвиркиз! Чвирк!
Спутник послал волну одобрения и довольства. Его хозяин снова пришел в последний момент и спас ситуацию. Чвирк сиял от счастья. Но я был уверен, что при другом раскладе Чвирк мог бы спокойно справиться в неудачливым воришкой. Его острые лапки могли выколоть глаза и такой неожиданной атаки он точно бы не ожидал.
— Хватит отдыхать Чвирк. Пора заняться работой. Меня вот-вот осудят, а я даже деньги не снял со счета.
— Чвирк-чвирк!
Первым делом зашел в банк и забрал деньги за обучение. Теперь на моем счету было всего пара золотых монет и немного серебра. Так же заглянул в ячейку и забрал письма, касающиеся академии. После этого настал черед консультации.
Кто знает о судебном процессе больше, чем страж порядка? Путь лежал к Руфусу, но того опять не было на месте. Капитан сорвался в центр и занимался Звериным культом. Всех подняли по тревоге и теперь они усиленно прочесывали город. От нечего делать уточнил к кому обратиться по данному вопросу и меня вежливо направили в самый верхний кабинет.
— Можно войти?
Я вежливо постучался в кабинет, но оттуда раздался грозный крик.
— Валите отсюда! Иначе спущу всех крыс в квартале на вас.
Хозяин голоса сразу же поменялся на нормальный и теперь меня вежливо попросили пройти внутрь, что я и сделал.
— У вас есть оперативная информация по вчерашнему происшествию или касательного самого культа?
— Это вчера меня пытались убить. Я прервал их ритуал, а потом сбежал. Пришлось здорово попотеть, чтобы остаться в живых.
— Так это вы⁉ — воскликнул сидящий офицер. — Почему сбежали с места преступления? Мы вас разыскиваем, чтобы разузнать подробности. Вся стража работает всю ночь, но так и не нашли вас.
— Со всем уважение к страже, целителя мне не предоставили. Пришлось латать раны у мага, иначе бы протянул ноги. И хотелось бы выразить недовольство вашей работой! Меня — жертву, бросили посреди улицы и оставили умирать! За это можно в суд подать! А вы еще обвиняете меня, что это я убийца.
Лучшая защита — нападение. Но офицер был не пальцем деланный и сразу же заявил.
— Ничего подобного я не говорил. Целители прибыли на место преступления позже и не нашли вас. Если бы вы подождали, то мы бы оказали вам всю необходимую помощь. Так что там случилось и чего хотели культисты? Они говорили что-нибудь?
— Да, говорили. Сказали, что мастер хочет этот ритуал провести и им он очень нужен. Очень торопились. Их было порядка пятнадцати человек и еще девять человек было снаружи. Это они меня атаковали на улице.
— Торглово вымя. Целых пятнадцать человек? Значит ушло тринадцать культистов.
Плохие новости. Тринадцать потенциальных человек, желающих заполучить Чвирка. Тут пришла идея на ум, где могли кооперироваться культисты. Тот алтарь под домом капитана Ставруса. Эта могла быть зацепка для следствия. Я до сих пор точил на него зуб, после того, как он запер меня в темнице.
— Они упоминали одно имя, мне показалось странным. Некий Стирус или Ставрус, как-то так. Он то ли торговец, то ли занимает значимую должность в городе. В общем значимая личность. Кажется он финансирует их деятельность. Но я не уверен в том, что слышал.
— Ставрус? — офицер откинулся на спинку стула и задумался. — Точно слышал это имя и что он занимает значимую должность в городе?
— Про должность точно, про имя… Сами понимаете, там хорошее эхо и имя мог неточно услышать. Просто показалось, что это имя сказали, но я могу ошибаться.
— Можешь написать все на бумаге? Полно и подробно, даже собственное мнение напиши по этому поводу. Что почувствовал в тот момент и внутренние ощущения. Только на отдельном листе. Это для магов уже, пусть разбираются в этом, а потом отнесу все в девятый отдел. Уж они то разберутся в этом деле.
Пришлось исписать два листка с подробными действиями. Что делал и куда бежал, даже бой на улице описал. Приукрасил конечно, чтобы в глазах стражи выглядел героем, но не очень сильно. Вдруг обломиться лишняя монета за геройство.
Остаток дня посвятил изучению города и просто гулял. Заглянул даже в храм и посмотрел на эльфийское божество. Это действительно оказалось обычное дерево. Специально для него завезли землю и выкопали яму. Только вот оно было совершенно другим. Не обычном тотемом, которому поклоняются, а живым, если можно было так выразиться. Если статуи собирали энергию из верующих и засасывали в себя, то дерево наоборот, генерировало энергию и выплескивало наружу.
Правда ее было настолько мало, что мне пришлось подойти к самой ограде. Пройти дальше мешали два монаха, стоящих на страже нового бога. Они бдили за горожанами, чтобы те не пересекали черту. Махнул рукой, пытаясь зачерпнуть энергию, но та прошла сквозь пальцы, а потом раздалась в стороны, будто моя рука отталкивала ее.
Странно. Как же хотелось изучить ее и попробовать использовать. Дармовая энергия всегда приходится в пору. Кто знает, может она могла бы стать основой для портала.

Глава 20

— Всем встать, суд идет!
В зал вошел мужчина пожилых лет с небольшой бородкой. Он прошел к дорогому креслу и уселся на него. В зале по периметру была расположена стража, а в центре зала находилось два стола. За одним сидел Фрэдерик, а за вторым я. Больше в помещении никого не было.
— С деталями дела я ознакомился. Ответчику есть что добавить, перед вынесением приговора?
— Да, Ваша честь! — с жаром выпалил я, обращаясь к судье исключительно в вежливой форме.
Что будет происходить в суде, я так и не выяснил, поэтому скопировал модель поведения из многочисленных фильмах о юристах. Судья посмотрел на меня удивленным взглядом и я решил прояснить и напомнить об одном немаловажном моменте.
— К сожалению, я не владею информацией о правилах этикета принятых в зале суда и прошу заранее простить мне мою наглость, — отвесил глубокий поклон и мельком глянул на судью. — Будучи призванным в эту страну через портал, я был лишен данного знания. К сожалению академия не взяла на себя ответственности привить мне эти знания.
— Сопляк! Магическая академия учит людей магии и точка. Еще не хватало вас учить всякой чепухе, — сразу же высказался Фрэдерик.
— Истец, я попрошу вас помолчать. Слово дано ответчику. Вы можете продолжать.
Судья гневно постучал огромной печатью о стол и зыркнул недовольно в его сторону.
— Попрошу суд занести в протокол оскорбление со стороны истца.
Краем глаза замечаю, как лицо Фрэдерика покраснело от гнева и продолжил.
— Будучи призванным академия взяла на себя ответственность за мое пребывание в Империи и обучение. Хотелось лишь отметить, что ни первого, ни второго мне не было оказано. Академия отчислила меня из академии по собственному желанию, без обоснования причин. Из-за чего доверия к данному образовательному институту было подорвано.
— Истцу есть что ответить по этому поводу?
— Это все бред и поклеп. Бывший ученик сам покинул академию, после чего не явился на учебу. Даю свое слово, старшего помощника адъютанта академии Теодора, личного помощника академии Далараса аст Виннипега.
Судья перевел взгляд на меня и я без слов протянул ему письмо об отчислении. Судья ознакомился с содержимым и я подсказал, на что ему обратить внимание.
— Это письмо об отчислении. Обращаю ваше внимание на дату, поставленную в письме. Первое число месяца до начала занятий. Все экзамены мной были сданы и до сих пор не понятна причина отчисления. Никаких занятий я не пропускал, так как был отчислен еще до начала первых занятий — утром.
Пришлось слегка приврать, но кто точно вспомнит, что письмо мне пришло в середине дня? Сейчас я подмочил репутацию Теодора и, надеюсь, судья теперь не станет верить ему на слово.
— Все верно. Это же письмо из академии?
Судья показал Фрэдерику письмо и тот подтвердил подлинность письма.
— Ответчик, это все, что вы хотели сказать?
— Нет, Ваша честь. В данный момент академия требует от меня оплаты за первый год обучения и я считаю, это абсурдом. Академия намеренно призывает людей в свои стены, чтобы вымогать от них деньги. Ранее истец приходил ко мне в дом и угрожал расправой, если я не оплачу требуемую сумму. Ко всему прочему о задолженности перед академией я узнал только вчера, одновременно с этим получил письмо о явке суд. Не хочу клеветать, но кто-то явно надеялся, что у меня не хватит времени подготовить требуемую сумму к оплате.
— Протестую! — сразу же среагировал Фрэдерик. — О задолженности он узнал не вчера, а позавчера, когда разговаривал со мной в устной форме.
Снова вклинился с замечанием он. Судья согласно кивнул. Но я решил давить дальше и выдать последний козырь из имеющихся.
— Ваша честь! Также мне не были выплачены деньги в связи с отчислением из академии. При появлении в академии, нам давалось два варианта. Пятьдесят золотых и сопровождение до границы, либо обучение. На лицо нарушение обязанностей истцом.
— Об этом уже буду судить я, молодой человек. Истец, есть что сказать по данному заявлению?
— Я старший помощник адъютанта академии Теодора, личного помощника ректора академии Далараса аст Виннипега. Вы не можете верить этому наглецу! — с жаром ответил Фрэдерик. — Он намеренно врет и вводит суд в заблуждение. Требую лишение его магических сил, так же обложить выплатой за оскорбление чести академии. Я так этого не оставлю!
— Все все высказали? — судья поднял на нас взгляд и оторвался от изучения бумаг со стороны истца.
— Нет, Ваша честь! — скопировал мою фразу Фрэдерик.
— Нет, Ваша честь, но хотелось бы, чтобы в протокол внесли момент с попыткой давлением на суд. Истец неоднократно упоминает одну из выдающихся личностей Империи, имеющей огромное влияние на многие структуры власти. Я восхищаюсь великим архимагом Империи Даларасом аст Виннипегом и не хотелось бы ассоциировать его в данном контексте.
Да, я сказал то, что вразрез шло с моими действиями. Надеюсь мне удалось приплести ректора к общей проблеме. Судья, возможно и сам понял все правильно, но не хотелось бы, чтобы это осталось незамеченным.
— Тогда я удаляюсь на пять минут для вынесения вердикта. Просьба оставаться на местах и ждать решения суда.
Судья встал со своего места и удалился из зала. Фрэдерик сразу же подскочил ко мне коршуном и заорал на весь зал.
— Ты что вытворяешь смерд? Я тебя спрашиваю, что ты вытворяешь? Еще одно слово в сторону ректора и я лично тебя прикончу, понял меня? Будешь гнить в земле и станешь кормом для червей.
— Уважаемый господин Фрэдерик аст Бант. Просьба воздержаться от угроз в зале суда.
— Думаешь раз умаслил судью сладкими речами, то вынесут вердикт в твою пользу⁉ Как бы не так. Этот отброс ничего не сделает и прогнется, как самая последняя куртизанка. Он сделает то, что нужно!
Дверь громко хлопнула и я увидел без эмоциональное лицо судьи. Он медленно прошел к своему креслу и забрал оттуда документы, которые предоставляли обе стороны, после чего вышел обратно.
Попался! Сама судьба была на моей стороне. Если после этого судья примет их сторону, будет понятно, что все куплено. Фрэдерик облажался по полной и теперь стоял, как вкопанный на месте. У него дергался глаз и дрожала рука без остановки. После небольшой паузы, старший помощник, вернулся за свой стол и остался там стоять до самого прихода судьи.
Тот не заставил себя ждать и вернулся через пару минут.
— Суд вынес вердикт. Заявление истца считать аннулированным, так же академия обязуется выплатить все издержки и обещанную сумму ответчику в размере ста золотых монет.
— Но…
На Фрэдерика было больно смотреть, но я орал от радости. Деньги остались при мне, даже получилось удвоить сумму.
— Суд вынес вердикт!
Судья стукнул печатью о стол и встал, но я мгновенно среагировал и решил добавить сверху, вколачивая еще один гвоздь в гроб старшего помощника.
— Ваша честь, можно вопрос. Господин Фрэдерик оскорбил суд в присутствии множества лиц в здании суда.
Я обвел весь зал руками, намекая на стражу.
— В моей стране откуда я прибыл, суд имел право выписать штраф за неуважение к государственному органу. Готов содействовать, как свидетель или обвинитель со стороны государства. Данный человек оскорбил вас, как личность, и должен понести наказание.
— Хм… А вы молодой человек правы во всем. В кой-то веки вижу человека, уважающего букву закона. Обычно горожане не понимают, где находятся и ведут себя подобающе, но не вы.
Судья оценил взглядом бледного Фрэдерика и кивнул своим мыслям.
— Рассмотрим данный инцидент сейчас же. Господин Артем выступает обвинителем, стража свидетелем. Возражение есть? — он обвел всех взглядом, но стража довольно ухнула, подтверждая слова. — Значит все согласны. Фрэдерик аст Бант, вам выписывается штраф в размере двадцати золотых монет. Если хотите оспорить данное решение, вы можете подать жалобу, ее рассмотрят в срочном порядке. Но не рекомендую. При стольких свидетелей оскорбление судьи лишь добавит издержек при тяжбе.
Судья развернулся и вышел из зала. Два один в мою сторону. Это самый лучший исход из всех возможных. Фартуна на моей стороне, оставалось только дождаться нужных бумаг и идти в банк, где мне сразу же выдадут деньги, после уведомления академии. Бумаги были подготовлены через пару минут и я не стал с этим затягивать. Сразу же отправился в банк и перевел все деньги к себе на счет, после чего закинул остальные деньги.
Вернувшись в яму увидел скучающего Кривого зуба. Тот сидел около входа в дом и меланхолично смотрел на небо, а как заметил меня, сразу же подорвался с места и подбежал.
— Ты вот оно где, а мы тебя искали.
— Что случилось и где все?
— За восточными ворота, беги скорее туда. Ушли недалеко, сразу увидишь, как выйдешь из них.
— А случилось что?
— Там поймешь, мне все равно запретили говорить.
Нацепив полный комплект брони, побежал к указанным воротам. Так же прихватил с собой зелья и накопителей с запасов. Кривой зуб темнил и мне это не нравилось. Ну не могли учителя взять всех учеников и вывести тех за город. Это было очень странно.
Кривой зуб не соврал. Их действительно было видно от самых ворот. Группа потных учителей с учениками стояла в планке, посреди поля и горланила песню. На их спинах лежали каменные блоки разных размеров. Происходило действительно нечто странное. Такой собранности и атмосферы я еще ни разу не наблюдал в яме.
— Мы тренируемся? — на всякий случай уточнил у Бегемота, когда подошел к ним.
— Аа-а, явился! — Бегемот довольно оскалился. — Тебе, как опоздавшему штрафной блок и начинай молиться.
Бегемот и Себас стояли рядом и пот катился с них ручьем. Они редко занимались личными тренировками, тем более с остальными. Они больше занимались учениками, чем собой.
Пришлось сбросить броню, оружие и часть одежды. В планку встать не успел, откуда ни возьмись материализовался тот лысый мужчина из общественной бани.
— Так и понял, что это ты. Будем знакомы.
Он пожал мне руку и я ощутил сжатие стальных тисков. По внешнему виду человека не скажешь, что он сильный. Просто слегка подкачанный человек, следящий за собой.
— А вы кто?
Внутри шелохнулся червячок сомнения. Почему учителя стояли в планки, а этот человек стоял в нашей компании.
— Трипалое отродье, старший ученик Бегемот!
— Я! — по военному гаркнул учитель.
— Я думал, что ты уведомил учеников о скором прибытии учителя. По крайне мере рассказал, как я выгляжу.
Подсечка и я кубарем падаю на снег. Лысый сделал странное движение руками и мое тело встало в планку. Спустя секунду я ощутил тяжесть каменного блока и руки сразу же запротестовали.
— Мое имя Персифаль и я твой учитель, ученик. С большинством из вас я не знаком, — это он уже сказал громче, чтобы услышали все. — И с этого дня вы начнете нормально тренироваться.
Себас шумно вздохнул, а до меня дошло, что это было действительно так. Адские тренировки начинаются, особенно когда тебе кладут еще один каменный блок на спину.
— Это за опоздание, ученик. Впредь будь добр быть в яме с самого утра, а не ползать по городу, занимаясь всякой ерундой.
А дальше начался настоящий ад. Часть тренировки пропустил, но даже второй части мне хватило. Персифаль выжал из нас все соки, особенно это было на растяжке. Я изгибался под такими углами, о которых даже не знал. Видел такие места, на которые раньше не смотрел. Учитель проходил вдоль учеников и работал с каждым. Поляну заполнили вздохи и стоны от боли в ноющих суставах. И так продолжалось несколько часов. Кто-то не выдерживал и валился на землю, но учитель поднимал слабаков отцовскими затрещинами. Мне тоже доставалось один раз, после чего запретил себе такое позволять. На тренировках у этого человека лучше умереть, нежели дать волю слабости.
— Довольно. А теперь посмотрим, чего вы стоите в бою.
Раздались разочаровывающие вздохи. Ученики поднялись со своих мест и встали в круг с Персифалем в центре. Было непривычно смотреть на учителей, стоящих вместе с нами.
— Старшие ученики, в круг!
Измотанные Бегемот и Себас кое-как вышли на центр и приготовились к бою. Встали в стойки напротив друг друга, за что заслужили смех учителя.
— Неужели вы думаете, что будете драться друг против друга? Я хочу посмотреть, чего вы стоите. Ученики, дайте места. Сейчас я покажу, как правильно выбивать дурь из голов.
Громкий вздох Себаса услышали все, но мы так же разошлись в стороны, прекрасно понимая уровень бойцов. Никому не хотелось получить от учителей.
Бегемот и Себас атаковали без лишних слов. Учитель одобрительно хмыкнул и поставил два жестких блока. Затем резко контратаковал и наши учителя отлетели в стороны.
— Пять лет таллу под хвост. Так и знал, что вы лентяи и ничего делать не будете! Но не волнуйтесь, теперь я тут, теперь я с вами и напомню, каково оно, когда неделями не вылазишь из тренировок.
Персифаль демонстративно встал в стойку и вытянул правую руку вперед, а левую завел за спину.
— Я справлюсь с вами одной рукой. Нападайте.
Вокруг него засиял золотой доспех и Бегемот атаковал первым. Он тоже был окутан доспехом, но не прошло и мгновения, как учитель сделал размазанный шаг вперед и впечатал левой рукой в грудь Бегемота. Атака была неожиданной и подлой. Бегемот отлетел в назад на несколько метров и прорыл борозду.
— Первое правило ученики, никогда не верьте своему противнику. Любые слова, любое действие смертельно для вас. Если вам говорят, что не нападут, значит точно нападут. Нападай Себас, теперь твоя очередь.
Персифаль встал в туже самую стойку и без эмоционально смотрел на Себаса.
Он хрустнул шеей, пробудил золотой доспех и неспешно двинулся к учителю. Верное решение изменить тактику. Себас правильно сделал вывод, поняв, что с наскока ничего не добиться. Поэтому он решил подойти к делу с холодной головой и начать с малого. Он то и дело скашивал взгляд на левую руку, которую учитель держал за спиной, прекрасно понимая, что и от нее может прилететь.
Все началось, когда Себас подошел на расстояние пяти шагов. Персифаль без единого лишнего замаха раскрыл ладонь на правой руке и лицо Себаса окатил песок. Мелкий пляжный песок. Миг, учитель летит назад и сшибает одного из учеников. Тем временем Бегемот уже поднялся на ноги и шел к учителю.
— Плохо. Старший ученик не понял моих слов. Ожидайте не ожидаемого. Думайте больше, чем ваш противник. Если он что-то демонстративно показывает это еще не значит, что он этим не воспользуется. Южные племена очень часто используют этот трюк и ослепляют противника во время боя. Отличная атака, когда твой противник обладает доспехом, а ты нет.
Бегемот не стал ждать приглашения и рванул к учителю. Персифаль слитным движением из одной стойки перетек в совершенно новую и его рука, словно змея, ударила в точку на шее. Бегемот по инерции пробежал еще несколько шагов и рухнул на снег.
— Если вы сражаетесь с противником множество раз, это не значит, что он не учится. Все время узнавайте новое и расширяйте свой кругозор. Узнали новую технику, оцените и изучите. Пусть для противника это будет смертельным сюрпризом.
Себас поступил умней. Он встал, подошел к Бегемоту и встряхнул его. Бегемот заозирался по сторонам, но тут же вскочил с места.
— Атакуем вдвоем и в полный контакт.
— Ну наконец-то! Ученики, если перед вами неизвестный противник и вас больше, не стесняйтесь атаковать превосходящими силами. Если вас десять, то атакуйте вдесятером. Плевать на честь и достоинство. Ваша жизнь ценней всего на свете. Хоть сейчас мои старшие ученики начали думать головой.
Бегемот встряхнулся и начал обходить учителя с одной стороны, а Себас с другой. Классическая атака с двух сторон, когда у вас есть численное преимущество. Бегемот как-то раз рассказывал, что в таких случаях нужно атаковать первым одного из противников и не дожидаться, когда они сами нападут. Попытаться разорвать построение и навязать свои правила боя.
Учитель стоял на месте в расслабленной позе и с едва заметной улыбкой смотрел на двигающихся учеников. Даже доспех духа перестал сиять, показывая его отношение к бою. Бегемот же усилил доспех, и насторожился. Себас сделал так же.
Они атаковали одновременно. Атаковали умело, выбрав разные векторы атаки. Бегемот бил в тело, Себас метил в ноги. Вот они стояли на месте и вот земля со снегом взорвалась брызгами. Учитель высоко подпрыгнул и сделал заднее сальто. Бегемот и Себас впечатались друг в друга доспехами духа, да так сильно, что их броня заискрилась. Персифаль приземлился за спиной у Бегемота и одним мощным ударом отправил обоих в далекий полет. Доспехи обоих рассыпались искрами и бывшие учителя кубарем покатились по земле.
— Ладно, сойдет. Работать вдвоем умеете, этого у вас не отнять. Правда исполнение подкачало, как всегда.
Учитель сплюнул на землю и добавил еще одного пинка Себасу.
— А теперь остальные. Выходите по три человека и нападайте. Если есть сработанные пары или тройки, выходите командами.
Стоит ли говорить, что все остальное время учитель валял учеников в грязи? Любые атаки блокировались, уловки читались, а стратегии боя разрушались. Даже моя задумка со светляком и одновременной атакой не принесла никакого результата. Учитель даже не похвалил за прекрасное исполнение моей отработанной комбинации. Только добавил пинка в пятую точку, когда отправлял в полет. Так продолжалось еще несколько часов, пока каждый из учеников не попробовал ударить учителя хотя бы два раза.
В яму мы возвращались полностью разбитые душевно и физически. Даже приготовленная еда Кривым зубом не заставила нас улыбнуться. Никто не знал, что это лишь начало адского месяца. Персифаль изучил новое снаряжение, похвалил старших учеников за хорошую прибыль и выжимал все соки из нас. Ученики спали в яме и не выходили в город. Мне пришлось перебраться к гейзеру и оборудовать там подобие постели. Забрасывать тренировки с магией я не собирался и при каждом удобном случае старался уделить внимание медитациям. Выходило отвратительно. Чаще всего засыпал прямо в гейзере посреди тренировки от усталости. Травяные ванны делались через день, а иногда и каждый день. За один месяц я потратил около пятидесяти монет золотом, но это дало результат.
Через месяц учитель дал нам первый день выходного. Ну как сказать, адская тренировка была только утром, а во второй половине дня нам разрешалось заняться собственными делами. Ученики рухнули кто где стоял и отрубились. Мне же хватило сил забраться в ванную с травами. Чвирк решил забраться мне на голову и закопаться в волосах. Свил себе гнездо и сладко спал.
Тук-тук-тук.
Дверь открылась и на пороге возник Мелгаз. Он был немного озадачен, но одновременно с этим ухмылялся. Странная комбинация для эльфа. Он закрыл за собой дверь и пройдясь по комнате уселся на стул, рядом с ванной в которой я отмокал.
— Персифаль вас не щадит. Все же ваши людские тренировки кардинально отличаются от наших.
— Да? И чем же?
Мне было действительно интересно, как устроена жизнь в эльфийском лесу. Линь и Мелгаз не особо распространялись об этом, а я не считал нужным влезать в чужие тайны. Такой я был человек. Если видел, что человек не хочет общаться на определенную тему, сразу же переставал бомбить вопросами.
— Размеренностью. Эльфы взрослеют долго и тренировки занимают до сотни лет. По вашим меркам это восемнадцать лет. Двадцать лет на основы, двадцать на отработку рефлексов и мышечной памяти, остальные шестьдесят на углубленное изучение техник.
— Ну тогда понятно. Тебе наверное кажется диким наш темп тренировок, но люди живут меньше восьмидесяти лет. А активная фаза длиться до сорока пяти лет. У нас банально нет времени, чтобы тратить столько времени на тренировки.
— Маги живут до пятисот, — заметил Мелгаз.
— Так то маги, у них и жизнь длинней и смертность большая. Тем более, когда открыты бесконечные горизонты магии, теряется смысл тренировок тела.
— Но ты же занимаешься.
— У меня нет выбора. Слишком слаб, нужно много сил, чтобы меня не прирезали в вашей Империи.
— Ты хотел сказать в твоей?
Поддел меня Мелгаз и был прав. Я чуть не сказал «в вашем мире», но успел органично переиграть ситуацию.
— Чего пришел?
— У меня осталось еще пол минуты примерно, — эльф глянул на солнце, а затем на меня. — Тут хотят с тобой поговорить, поэтому я пришел к тебе. Времени не так много, поэтому не пугайся и не кричи. Хорошо?
Он с волнением посмотрел на меня, чем еще больше насторожил.
— Мелгаз, ты меня пугаешь… Что происходит?
— Чвиркиз-чвирк!
Чвирк тут же встрепенулся и раскрыл крылья.
Ответить он не успел. Его тело заволокло дымкой и прозвучал хлесткий хлопок.

Глава 21

Сидящий Мелгаз на стуле испарился и вместо него на стуле сидела эльфийка. Она была одета в церемониальный наряд жрицы, что явно намекало на то, кто сейчас передо мной находился. Жрица начала оглядываться по сторонам и за это время я успел прийти в себя. Благо травяная ванная была настолько густая и мутная, что ничего интересного она не могла рассмотреть.
— Полагаю вы хотели со мной поговорить, — невесело пробурчал жрице.
Та сфокусировала взгляд на мне и мило улыбнулась. Вернее улыбка была адресована Чвирку, который в ту же секунду сорвался с моей головы и закружил вокруг эльфийки.
— Чвиркиз! Чвирк-чвирк!
— Вы, люди, поражаете меня все больше и больше. Не описать те чувства, обуявшие меня с момента выхода из Великого леса. Некоторые эльфы столетиями стоят ко мне на аудиенцию, а тут первый встречный мальчик вытворяет такое.
Она присела на стул и склонила голову на бок, всматриваясь в мое лицо. У нее были невероятно красивые глаза голубого цвета, большие, как два бездонных озера. Пахло цветочной поляной в лесу с небольшой ноткой персиков. Волосы были заплетены в тугую косу с цветочками.
— Твой Император следит за теми, кого я принимаю на аудиенциях и это крайне утомительно на мой взгляд.
— Не мой… — решил сразу же прояснить ситуацию. — Я не гражданин Империи, если вдаваться в подробности.
— Ты призванный, мне докладывали об этом. Однако это не изменяет того, что ты обучался в магической академии и имеешь представление о том, как живется обычным магам земли в столице.
Тема разговора была не ясна. Эльфийка начала задавать разные вопросы, попутно интересуясь самыми разными вещами. С каждым новым словом жрица уходила от общего направления разговора, но я решил поддержать диалог и старался честно отвечать на вопросы. Чвирк тем временем млел на ладони у жрицы. Та чесала его верхний панцирь пальцем, отчего Чвирк довольно жужжал.
— Ты отличаешься от других. Есть в тебе что-то, что отличает от людей этой Империи, — жрица, выслушав очередной ответ, задумчиво уставилась на стену комнаты.
Отвечать на этот вопрос я не стал, посчитав его риторическим. Итак было очевидно, что я не отсюда, а просто так врать напрямую не посчитал нужным, ведь можно было просто промолчать. Вместо этого постарался расслабиться, ведь срок действия ванны подходил к концу, а я даже не расслабился как следует.
— Знаешь, у меня будет к тебе одно предложение.
Эльфийка вытащила один из цветков, вплетенных в ее волосы и кинула в ванну, после чего опустила палец в воду и пыхнуло белой энергией. Меня окатило волной жара и тело начало приятно пощипывать. Всего один цветок и такой невероятный эффект!
— Какое же? — не смог сдержать себя от любопытства.
— В давние времена мы сотрудничали с первооснователями Империи. Рядом с этим городом есть одна заброшенная шахта, которую я бы хотела проверить лично, но увы… Наблюдатели Императора не дадут мне такой возможности, а все передвижения телохранителей отслеживаются.
— Что насчет Мелгаза? Ему вполне по силам выполнить вашу просьбу.
— Исключено. После его появления на встрече с Императором он дискредитировал себя и за ним так же следят. Ты же оказался вне подозрений по понятным причинам. Взамен, я предлагаю тебе травы из леса, для твоих ванн. Уж поверь, они намного качественней, чем тот мусор, что ты используешь сейчас.
Предложение было неплохим, только вот без божественной энергии такого эффекта не получить. Или жрица намеренно это сделала, что повысить ценность трав и подкупить меня таким образом.
— Предложение хорошее, но как насчет знаний? Ты попала сюда через портал, верно? Можно ли научиться этому?
— Ха-х, а размах у тебя Императора! Это один из главных секретов Великого леса и нашей богини. Тем более для этого нужно будет стать жрецом. Так что увы, сам понимаешь, тебе этого не светит при всем моем желании.
Попытка провалилась… А жаль. Порталы так близко и одновременно далеко от меня.
Жрица развела руками, но и так было понятно, что мою просьбу отклонят. Такими секретами никто не хочет разбрасываться по пустякам. Тем более миссия сама по себе выглядела не столь сложной. Если, конечно, там не было подводных камней.
— Почему я — согласен. Вот только вы же могли нанять обычных наемников для этого дела? Хватит золотого, чтобы они взялись за ваше дело. Может двух, если они наглеть станут, но для вас это не деньги.
— Я думала об этом, но они ненадежны. Тем более нельзя допустить утечки информации. Так как? Согласен на предложение? Травы на десять ванн в обмен на услугу. Я выдам тебе один артефакт, который ты должен будешь пронести через всю шахту и записать данные на бумагу и вернуть нам. Неплохое предложение, я думаю.
— Есть же какой-то подвох в этом… Не очень хочется идти в неизвестность.
Для вида начал ломаться, но жрица не стала тратить времени и сразу же выложила карты на стол.
— Прошло много времени и там могли появиться измененные животные. Ты спускался в катакомбы и имеешь представление о них. Там, возможно, будет так же. Животные не будут сильными, но и обычными точно не будут. Ты, как маг, идеально подходишь для этой задачи.
— Пятнадцать ванн и я в деле. Можно кого-то взять с собой для подстраховки? Не буду вдаваться с напарником в подробности и заплачу своими деньгами, если потребуется. Выдумаю сказку про личное исследование, это никого не удивит.
Жрица задумалась. Я специально повысил ставку и перешел к следующему вопросу, чтобы это звучало, как свершившийся факт.
— Нельзя. Нужно идти одному, иначе вся задумка может пойти таллу под хвост? Вы же так говорите? Да? Пусть будут пятнадцать порций трав для ванны, я согласна на сделку.
Чертовка! Она провернула тот же трюк, что и я секунду назад. Боялась, что откажусь идти один, но сразу же подсластила пилюлю. Навыки переговорщика у нее были на уровне, тягаться с такой сложно. Но как же хороша травяная ванна с использованием божественной энергией!
— Согласен.
— Тогда, до скорой встречи.
Вокруг жрицы начал сгущаться туман, а после произошел громкий хлопок, как это было с Мелгазом. На ее месте появился лучник, замершей в неестественной для него позе и держащий в руках свернутую бумагу.
— Таллова задница. Как же это неприятно! Это тебе, сказали передать. Подробности у меня можешь не спрашивать, сам не знаю.
Мелгаз положил бумагу на стул и размял плечи.
— Это точно не портал. По крайне мере, я не из такого вывалился. Больше похоже на обмен двух разумных местами, что-то сродни рокировки в шахматах.
Глянул на Мелгаза пристальным взглядом, пытаясь выяснить по его выражению лица, угадал я или нет. Но лучник не сплоховал и держал эмоции под контролем. Ни один мускул не дернулся на его лице.
— Меньше думай, крепче сон. Так говорил мой учитель. И не ожидай от меня ответов. Эта штука чисто жреческая привилегия, кто попало это не провернет.
Значит она не соврала, либо основная масса эльфов так считает. Не почувствовал никакого всплеска белой энергии, когда их тела напитывались туманом. Я прекрасно видел, как она использовала божественную энергию на воде и во второй раз пригляделся внимательней, чтобы заметить разницу. Странно. Уверен, что не все могут видеть эту энергию, но вот что насчет использовать?
Мелгаз вышел из комнаты и отправился по своим делам. Мне же ничего не оставалось делать, как вылезти из остывшей ванны и принять душ, смывая с себя остатки трав. Эффект растений закончился и дальнейшее использование не принесет никакой пользы.
— Чвирк-чвирк-чвирк!
Спутник начал теребить свернутую бумагу и оттуда вывалился небольшой кулон с прозрачным камнем внутри. Камень был похож на жемчужину, но только прозрачную. Пришлось развернуть бумагу, чтобы ознакомиться с содержимым, пока ее не порвал Чвирк. Там находилась карта окрестных земель Лагоса с одной единственной точкой.
— Понятно. Значит нам сюда.
— Чвиркиз!
Муравей подпрыгнул от возбуждения на месте и начал летать по комнате, нарезая круги вокруг меня. Чвирку не терпелось отправиться в путешествие по поручению жрицы. Он его точно пленила своей красотой и это задевало меня, заставляя ревновать. Я же все таки чуть не помер несколько раз ради этого засранца, а он клеиться к эльфийке.
— Ладно-ладно, собираюсь, только перед этим немного потренируюсь у гейзера. Нельзя же идти неподготовленным в такое место.
Пришлось спуститься вниз и помедитировать, заодно осмотрел артефакт, который неожиданным образом начал светиться синеватым цветом. Чем ближе я подходил к гейзеру, тем ярче горел артефакт.
Мана-искатель? Жрица хочет найти там источник или гейзер? Или же это побочка от использования?
Шахта располагалась рядом в вулканом, восточней академии и скорее всего уходит под саму гору. Жрица надеяться найти что-то ценное из прошлой эпохи? Мощные артефакты тоже могут фонить маной, правда намного слабее, практически не испускают маны, но кто сказал, что это невозможно?
Потренировавшись в гейзере, заметил, что эффект от тренировок становится слабее. Создалось чувство, что тело адаптировалось к потоку маны и могло нормально прокачивать выдаваемый объем маны через точки выхода. Неужели совсем скоро гейзера станет недостаточно для тренировок?
Вопросы появлялись один за одним, но ответы были либо далеки от меня, либо нужно было идти к Нарвагу. Последнего хотелось избежать. Учитель прекрасно поймет по вопросам, что у меня есть доступ к гейзеру, а рисковать повторно, как с сердцем маны не хотелось. Кстати о последнем…
— Посмотрим, что тут у нас?
Сердце маны оказалось полным. Мана под завязку влилась в сердце и удерживалось камнем внутри. За такой долгий промежуток времени оно успело бы наполниться несколько раз. Самое то, чтобы взять его с собой и использовать в случае опасности.
Кроме брони пришлось взять полный комплект зелий, ножей и прочего оборудования. Не стал брать только деньги, оставив их около гейзера. В походе в шахту они мне не понадобятся. Еще взял еды на несколько дней вперед. Жрица говорила, что дорога в одну сторону займет день, значит еды понадобиться на три, если не больше.
Собрав все необходимое, отправился к северным воротам. Оттуда сделал небольшой крюк и отправился по главной дороге к следующему перекрестку. Там мне нужно было свернуть направо и пройти такое же расстояние, пока не упрусь в горный массив.
Мимо проезжали груженые кареты с товарами. Наступила весна, весь снег растаял и торговля начала восстанавливаться. Солнце приятно светило и было видно, как деревья вокруг начали набухать почками. Еще месяц и весь лес будет купаться в листве и зеленых красках.
Свернув по дороге к вулкану, не успело пройти и часа, как позади послышался крик. Я увидел вдалеке всадника, скачущего на лошади. Тот гнал животное, стегая ее бичом по бокам. Было видно, что он торопился и пришлось сойти с узкой дороги, чтобы меня не пришибли ненароком.
— Стой, животное!
Завизжал человек и лошадь послушно остановилась, пробороздив копытами несколько метров земли.
— Я нашел тебя. Ахха-ха, я нашел тебя! Теперь то ты поплатишься за все, что сделал.
Безумные глаза Фрэдерика смотрели на меня сверху вниз. Он выглядел, как побитая жизнью собака. Грязное немытое тело, дырявая одежда и ярость в душе. Всего месяц прошел, а старший помощник адъютанта выглядел так, будто несколько лет жил на улице.
— Я потерял все! Слышь⁉ Все! Меня выгнали из академии и запретили работать в Лагосе и все из-за тебя! Теперь мне закрыты все двери к магии, я потерял смысл жизни.
Фрэдерик спрыгнул с лошади и начал идти в мою сторону.
— Ты сам всего лишился, не приплетай меня к своим проблемам. Кто тянул тебя за язык?
Не надо быть провидцем, чтобы понять, к чему идет дело. Как только понял, кто передо мной, сразу же начал напитывать броню маной, а так же запустил циркуляцию маны и сдвинул сердце маны поближе к себе, чтобы был телесный контакт. В рюкзаке специально разместил его поближе к себе, чтобы всегда иметь доступ.
— Я убью тебя и принесу твое тело в академию. Потом надругаюсь над тобой и брошу у ворот, чтобы все видел, что я с тобой сделал.
Активировал заклинание каменной кожи и влил всю доступную ману. Фрэдерик скривился, глядя на мои жалкие попытки защитить себя.
— Ах-ха-ха, думаешь это спасет тебя? Я младший мастер, ты отрыжка цепеша. Для меня эта защита ничего не значит. Одно мое заклинание и я выпотрошу тебя! Моли о пощаде и может быть я убью тебя быстро! Думал скрыться за стенами своего гадюшника и пересидеть? Но нет, я тебя выследил. Думал твой учителек защитит тебя в случае всего? Но нет, я был умнее. Я выследил тебя, как охотник свою дичь.
Все мое естество кричало, что человек передо мной сошел с ума. Рассудок бедняги совсем вышел за рамки из-за краха его будущего. Но он был прав. Младший мастер это пятая ступень в магии. Я же сейчас на уровне младшего подмастерья. Нарваг не говорил мне это на прямую, но жирно намекнул на последней тренировки. Внутренний резерв ушел далеко вперед и мне не хватало знаний и практики, на что мы делали акцент в последнее время.
— Может попробуем решить дело миром? Я могу предложить денег взамен утраченного, — попробовал решить дело миром, но прекрасно понимал, каков будет ответ.
— Откупиться вздумал, торгл вонючий. Нее-ет! Моли о пощаде и я быстро тебя убью, может быть.
Фрэдерик заржал в голос, как будто только что прозвучала взрывная шутка. Он окончательно сошел с ума. Пришлось усилить накачку брони, чтобы она смогла впитать больше маны за короткое время. А для этого необходимо выиграть, как можно больше времени.
— Прошу, пощади меня! Я же обычный недоучка, которого выперли из академии за свою бесталанность! — падаю на колени, касаясь лбом земли.
Холодная! Солнце еще не успело прогреть землю, чтобы можно было выращивать зерно. Несколько драгоценных секунд получилось выиграть, но этого мало. Решаю продолжить играть линию испуганного мальчика. Тем более мои действия вызвали довольный хохот Фрэдерика.
— Прошу, пощади меня и я отдам тебе все, что у меня есть. Возьму кредит в гномьем банке, займу у друзей и всех знакомых, только сохрани мне жизнь. Прошу тебя!
— Оо-о, нет, отброс. Я буду долго тебя пытать, а потом заплачу южанам, чтобы они надругались над твоим телом самым жестоким образом. Чтобы твои предки увидели на том свете.
Фрэдерик распинался еще с минуту, прежде чем решил переходить к активным действиям. Перед атакой он наконец-то замолчал и я понял, что настало время действовать. Он начал кастовать заклинание, вливая ману в каркас перед собой, но я был все так же на коленях и он не увидел мой пасы руками и как я произносил ключ-слово.
Заклинание светляка вышло на отлично. Оно всегда хорошо срабатывало в любой ситуации. Местные жители никогда не задумывали, что это заклинание можно было использовать, как световую гранату, поэтому не ожидают такой атаки.
Одновременно с этим тяну ману из сердца маны и выстреливаю каменными шипами. Фрэдерику нельзя было давать возможность очухаться и сразу за второй атакой последовала повторная.
— Ха-ха-ха, думаешь эти комариные укусы могут навредить мне? Твои жалкие заклинания даже не пробили мой щит, мальчишка!
Он был прав. Каменные шипы разлетелись на мелкие кусочки, встретившись с огненной броней мага. Фрэдерик легким взмахом руки отправил в меня россыпь огненных шаров и меня откинуло назад.
Каменная кожа выдержала удар, но сразу же погасла, рассыпавшись на куски. Какой же мощный удар, раз он так легко пробил мою защиту.
Перекатываюсь через плечо и ухожу в сторону. Мимо меня проносятся три огненных копья, каждое из которых могло пробить мои доспехи. Тут же кастую еще одно светляка, но противник уже был готов к подобному трюку и успел прикрыть глаза.
Рывок к лесу. Он был в шаговой доступности и там у меня была возможность уйти от мага или от его атак. Фрэдерик гневно закричал мне вслед, но я не стал слушать. Была небольшая надежда на то, что он быстро выдохнется и не станет меня преследовать.
Четыре огненных диска срезали два деревца неподалеку от меня. Те начали заваливаться и пришлось остановиться, чтобы меня не придавило.
— Если попытаешься сбежать, я вернусь к тебе домой и всех там вырежу! Всех сожгу и детей и стариков, будь уверен в этом!
Вот этого он точно не станет делать, ведь если бы мог, то давно бы сжег яму к цепишу под хвост. Скорее всего боится учителя и того, что он может с ним сделать.
— Чвирк-чвирк!
Не ко времени вылез Чвирк и стал оглядываться по сторонам. Пришлось затолкать его обратно, но тот наоборот заупрямился и выпрыгнул наружу.
— Ну и летай себе, только крылья не сожги.
Огненная волна в три метра шириной прожгла просеку и на том конце показался маг. Он встретился со мной глазами и захохотал, упиваясь силой и ошеломленным мной. Он что-то опять начал кричать, но я не стал на него обращать внимания. Вместо этого успел скастовать каменную кожу и напитать маной под завязку.
Каменная длань сорвалась с моих рук и Фрэдерик встретил мое заклинание своим. Огненное марево перед ним встретило мое заклинание и сожгло, а потом медленно двинулось ко мне. Начали гореть деревья, а хохот безумца усиливался.
Пришлось прибегнуть к зыбучему песку. Для этого пришлось пожертвовать флягой с водой, но у меня получилось растянуть заклинание на большую дистанцию. И через мгновение понял, что ошибся с заклинанием. Огненное марево шло поверх земли и жара было достаточно, чтобы выпарить всю воду. Зыбучий песок потерял свои свойства и превратился в обычный песок, а марево продолжило медленно идти вперед.
Точно! Есть же подходящее заклинание, чтобы нейтрализовать это странное марево, идеально подходящее под текущие условия!
Мысль было мгновенной и руки опередили мысли. Перед этим пришлось увернуться от еще одной атаки десятка огненных шаров. Один из них врезался в каменную кожу и растаял. Песчаная буря сорвалась с моих рук и накрыло огненное марево. Оно было уже в нескольких метрах от меня и я прекрасно видел границы заклинания. Пришлось влить дополнительно маны, чтобы мое заклинание съело чужое, но я справился с этим.
— Подлая крыса, я убью тебя!
Песчаную бурю разрез десяток огненных лучей. Они были длинными, но не долговечными. Фрэдерик бил наугад, но этого хватило, чтобы разрушить мое заклинание. Как только песок осел, появился густой дым. Огонь уже в достаточной мере разошелся по округе и теперь мешал рассмотреть противника. Я не видел Фрэдерика, а Фрэдерик не видел меня.
Тут же воспользовался случаем и рванул в сторону. Место, где только что стоял, взорвалось огненным столпом. Будто из-под земли выстрелил огненный гейзер, состоящий из огня, а не маны. Пришлось потратить несколько драгоценных секунд, чтобы прийти в себя. А потом началось странное.
Дым вокруг нашего места битвы начал стягиваться в одном месте. Будто тут появился маг воздуха и решил избавиться от надоедливого дыма. Потребовалась минута, чтобы лес перестал гореть и весь дым собрался в кучу. Рядом с ней стоял ухмыляющийся Фрэдерик. Он заметил меня, как и я его.
— Думаешь сбежать? Ну беги, я буду загонять тебя, как дичь.
Вместо ответа я отправил в него картечь из камней, но на это маг лишь истерично захохотал. Атака вышла жалкой и слабой и с этим нельзя было не согласиться. Пока Фрэдерик веселился, скастовал каменную длань. Попридержал до последнего, чтобы заклинание напиталось маной под завязку и отправил его в цель.
Смех затих и послышалось злое сопение. Кажется, заклинание вышло мощным, раз старший помощник замолчал. Ответом мне послужило несколько групповых атак. Рядом со мной земля просто взорвалась и меня откинуло в дерево. Спина заныла от боли, но броня погасила большую часть урона. Остальные атаки ушли в молоко.
Снова песчаная буря и снова вливаю маны по самый максимум. Несколько раз это приходилось повторять, потому что Фрэдерик разрезал заклинания раз за разом. Бой между нами растянулся на долгих десять минут, что изрядно заставило меня понервничать и устать.
— Да сколько можно, наглая крыса. Сколько еще будешь от меня бегать⁉
Ухнуло так, что заложило уши и следующую тираду Фрэдерика я не расслышал. Пришлось открыть рот и напрячь уши, чтобы слух пришел в норму. Пришлось сменить диспозицию и оценить расположение врага. Только на третьей песчаной бури я вспомнил, что к этому заклинанию идеально подходит сонар и начал держаться на максимальной дистанции от Фрэдерика, заставляя тратить его ману и силу на мои поиски.
Игра на истощения давала о себе знать. Фрэдерик уже атаковал прицельно и не бил по площадям просто так. Запас в сердце маны был больше половины, поэтому не переживал за нехватку самого главного ресурса. У меня начала вырисовываться другая проблема. Организм понемногу начинал уставать в ментальном плане. Слишком долго и в большом количестве активировал заклинания.
Чвирк тоже проявил себя. Вернее пытался проявить. Несколько раз он пикировал на Фрэдерика сверху и пытался достать лапками, но упирался в защиту мага и сразу же улепетывал. Но это дало мне отличный шанс перевести дух и собраться с мыслями. Тем более Фрэдерик хотел прибить верткого Чвирка и на время переставал закидывать меня заклинаниями. Только за одно это я был готов расцеловать Чвирка и наградить медом до отвала.
Над макушками деревьев разверзлось огненное око и из него полетел град огненных шаров. Не простых, а с разрывающейся начинкой. Лес вокруг меня заполыхал с новой силой, а земля под ногами заходила ходуном. Песчаную бурю разорвало в клочья, давай всем обзор.
— Попался!
Фрэдерик вылез неожиданно близко и ударил меня огненным шаром в плотную. Каменная броня поглотила урон и я рванул к нему. На секунду он опешил от моего маневра, ведь жертва все время убегала и ему даже не приходила в голову мысль, что я могу напасть.
Брошенный нож расплавился о защиту мага, но это был лишь отвлекающий маневр. Одновременно с этим я кастовал каменную длань и напитывал маной. Добежав буквально в притык, активировал заклинание и Фрэдерика отшвырнуло назад. Выглядел он при этом неважно. Сказалась игра на истощение. Маг не мог позволить себе так долго атаковать, не имея при этом достаточно накопителей под рукой и тут был перевес в мою сторону.
— Глупец, я же тебя сейчас распотрошу! — прорычал Фрэдерик.
Встать Фрэдерику я не дал. Вместо этого навалился сверху и атаковал вплотную. Пару раз он огрызался, но мне удавалось уворачиваться, либо броня Дарстарда брала на себя урон. Где-то на третье каменной ладони Фрэдерику стало не по себе. Мои атаки впритык давали о себе знать и защита мага пошла трещинами. У него на груди вспыхнул огнем защитный артефакт и Фрэдерик истерично задергал руками.
— Откуда, откуда у тебя столько маны! Это же просто невозможно! Ты же обычный смерд, копающийся в грязи!
Вместо ответа продолжил вбивать каменную длань одну за другой в тело мага. На четвертом заклинании длань пробила остатки защиты и пробило грудь мага. Тот удивленно посмотрел на меня, как бы не веря в случившиеся и замер с широко раскрытыми глазами.

Глава 22

— Чвиркиз-чвирк!
Спутник подлетел ко мне и начал довольно тереться головкой о щеку. Чвирк фонил радостными эмоциями, ему не терпелось поздравить меня с победой в сложном бою.
Как мы не спалили весь лес в округе оставалось загадкой. Фрэдерик несколько раз гасил огонь, но каждый раз лес полыхал все с большей силой. В любом случае мне просто повезло, ведь он мог просто сжечь весь лес вокруг меня и уйти, оставив задыхаться едким дымом. Ведь я, как маг земли, не имел ни одного заклинания нацеленного на очистку воздуха. Только его безумие позволило мне выйти из боя победителем.
Броня показала себя с наилучшей стороны. На ней не было ни одной царапинки или вмятины. Пострадали только одежда и рюкзак с плащом. Что касалось меня, то я отделался несколькими ушибами, мелкими ранам и звоном в ушах. Пришлось воспользоваться лошадью Фрэдерика, что убраться оттуда подальше и отлежаться в ближайшей деревеньке. Местные приютили меня за несколько дней, в течение которых я у них отдыхал и набирался сил. Весь график пошел коту под хвост и с выговором от учителя уже успел смириться.
— Чвирк, как думаешь, стоит идти сегодня или подождать еще?
— Чвиркиз! Чвиркиз!
Муравей зафонил отрицательными эмоциями и даже для пущего вида замотал головой. Это было нечто новенькое в его арсенале. Чвирку очень понравились деревенские жители, которые подкармливали его медом. Причем вкус у меда был специфическим и Чвирк обжирался им за троих. Оказывается местные жители держали ульи вблизи от вулкана и пчелы изредка залетали на насыщенную маной территорию и собирали нектар с таких полян. Качество меда у них получалось отменно и Чвирк получал двойную порцию меда с маной.
— Нет, ты же растолстеешь так. Выходим сегодня же, хватит бока мять и терроризировать местных кошек!
— Чвир-рр! — недовольно бросил спутник и умотал из дома.
— Как за кошками гоняться и издеваться над ними мы можем, а как пойти деньги зарабатывать, так сразу нет! Спиногрыз!
Издалека на самой грани чувств прилетел недовольный восклик Чвикра и я начал собираться в путь. Фрэдерик был небогат на деньги, у него было всего пару серебряных монет, но даже они подошли к концу. А это значило, что пора действовать, тем более наниматель мог быть недоволен задержкой. Хотя точных сроков по выполнению миссии мы не оговаривали.
Чвирк присоединился на выходе из деревни и через три часа мы оказались перед ответственной скалой, уходящей вверх. Рядом лежала груда обломков скальной породы, которые были отмечены на карте и протекал небольшой ручеек. Он тоже был отмечен на карте, только вот никакого прохода в шахту я не видел.
Облазив скальную стену вдоль и поперек, понял, что без скрывающих заклинаний тут не обошлось. Как только достал эльфийский артефакт, прошелся еще раз вдоль скал и тут камень замерцал зеленым цветом. Не синим, как у гейзера, а зеленым. Все же у него было несколько функций и одна из них маячок для эльфийской магии.
Пока я раздумывал, не опасно ли трогать стену, рядом с которой замерцал артефакт, Чвирк бездумно залетел в скалу и исчез в стене. Через минуту прилетел обратно и начал возмущенно чвиркать, зовя за собой. А раз с ним ничего не случилось, значит и со мной тоже ничего не произойдет.
— О как!
— Чвиркиз-чвирк!
Мне открылся мрачный проход в нутро горы. Размер шахты был небольшой, но с одного взгляда можно было понять, что тут никого не было уже много веков. Брошенное оборудование было покрыто слоем многовековой пыли. Вглубь шахты уходили рельсы для вагонеток и по обе стороны расположены пазы для факелов.
Первым делом создал два светляка и сделал привязку на сердце маны. Этому новому трюку я обучился в последний месяц и теперь мог привязываться активные заклинания к накопителям. Схема воздействия практически такая же, как и с ловушками, но с небольшими нюансами. Один светляк пошел вперед, а второй остался позади. Не хотелось, чтобы неизвестный монстр ударил в спину, пока я буду двигаться вниз.
Первые шаги делал с особой осторожностью, но быстро понял, что зря беспокоился. Судя по пыли тут никого не был, поэтому ускорился и продолжил спускаться глубже. Чвирк носился взад и вперед, изучая стены шахты. За первый час спуска эльфийский артефакт ни разу не светился каким-либо цветом.
— Тцкс…
Звук раздался неожиданно, эхом разносясь по шахте. Мы с Чвирком переглянулись и я обнажил меч. Не хотелось появляться перед неизвестным противником с пустыми руками. Странный звук повторился снова, но уже ближе. Неизвестный противник приближался с каждой секундой все ближе и я начал подготовку. Ведь предусмотрительный маг — живой маг.
Каменная кожа, напитка брони Дартстарда, а после подготовить каркас каменных копий. Это заклинание идеально подходило для узкого прохода шахты. Малая поражающая площадь, высокая пробиваемость и точечная атака. Не хватало еще разрушить опорные балки неловким заклинанием и тогда мне точно конец. Шахта была стара, как мир, поэтому применение магии было самой крайней мерой.
— Чвири?
Чвирк удивленно зачвиркал, смотря вперед, а потом резко рванул в темноту, прямо на доносившийся шум измененной твари. Даже среагировать не успел, как его не стало. Вдали послышались странные звуки и едва слышимое чвирканье.
Через несколько минут Чвирк вернулся на голове огромного муравья. Он восседал на его голове, как царь на троне. От неожиданности не сразу понял это и запустил копье в противника. Тот разбился о лобовой хитин, а насекомому хоть бы что. Чвирк рванул ко мне и начал гневно высказывать все, что думает обо мне.
— Чвирр-р-чвирк! Чвири-чиврр-р!
Яростно замахал крыльями и боднул в лоб, чтобы до меня дошло, что передо мной не враг, а друг. Даже эмоциями пыхнул так, что до меня сразу же дошло происходящее. Муравей оказался размером с половину прохода шахты и выглядел явно сильнее обычного гуля.
Муравей угрожающе подошел ко мне, но не стал атаковать. На миг мне показалось, что он принюхивался ко мне, а как учуял запах Чвирка, отстранился назад. Муравей осмотрел проход из которого мы пришли, а потом удалился обратно. Чвирк снова подлетел ко мне и намекнул, что можно идти дальше.
— Это твои сородичи?
— Чвиркиз!
Довольный вид Чвирка говорил о многом, в том числе и об моих умственных способностей. Это был очевидный факт, который не надо было высказывать слух. Пришлось согласиться с произошедшим и перестать думать о том, что муравьи живут колониями. О том, насколько глубоко могут уходить шахты, я старался не думать. Вдруг эльфы действительно воспринимают время по другому и для них обычная короткая миссия обозначает путешествие на несколько недель, а то и лет.
Мы двигались дальше, спуская все ниже. Чем глубже спускались, тем больше встречали муравьев. Сначала они были крупными, а потом начали попадаться мелкие особи. Каждый из них норовил подлезть ко мне и понюхать, но Чвирк стоически всех отгонял от меня.
Надо ли говорить, что у меня пошаливали нервишки? Находиться посреди муравейника было безумством, но благодаря Чвирку все проблемы сошли на нет.
Артефакт замерцал синим цветом и я сделал первую пометку. Выделил примерную глубину и расстояние, а также приметы зала, где среагировал артефакт. Нам начали попадаться целый залы, где муравьи складировали всякий мусор. Так раз за разом я делал пометки, пока их не набралось порядка тридцати штук.
— Чвиркиз!!!
Чвирк подлетел вплотную к стене, после чего начал шкрябать лапками. Осмотрел зал, а потом саму стену, на которой были видны остатки кислоты и следы муравьиных лап. Тут уже до нас были его сородичи и пытались пробиться до чего за стеной. Артефакт засветился зеленым цветом, после чего до меня начало понемногу доходить, что к чему.
Белый цвет — божественная энергий, синий цвет — мана, зеленый с синими прожилками — энергия насекомых, а красный с синими прожилками — животная энергия. Это если судить по алтарю, который был под домом Ставруса и шкатулке, которую мне давал вскрыть Гиффорд. Моя теория была не подтверждена, но если каждый тип маны или лучше сказать энергии, имеет отличительный цвет, то за стеной находилась энергия, привлекающая Чвирка, получше любой маны.
— Думаешь стоит добраться до нее?
— Чвиркиз! Чвиркиз!
Спутник начал нарезать круги вокруг меня и бодать в спину, как бы говоря, чтобы я приступал к делу. Оценив блеклый цвет артефакта, взгрустнул. У гейзера она была насыщенного синего цвета, а сейчас был едва блеклый зеленоватый цвет. Работы предстояло немало, но делать нечего. Чвирку это пойдет на пользу и чем сильнее станет этот засранец, тем спокойней буду себя чувствовать.
Так началась изнывающая работа по прорубанию камня. Пришлось вырезать сотни каменных блоков и складировать их в зале. Чуть позже Чвирк исчез и вернулся с парочкой муравьев. Он им как-то объяснил, что от них требовалось и дело пошло быстрее. Было странно работать в паре с муравьями, но те стояли позади и оттаскивали каменные блоки в зал, что существенно ускорило работу.
Артефакт светился ярче с каждым пройденным метром, после чего я смог прорубить камень и я почувствовал небольшой поток воздуха. Муравью за моей спиной заволновались и начали щелкать жвалами, после чего на их звук начали подтягиваться муравья, тащившие личинок. Чвирк уже исчез в дырке, а я тем временем продолжил расширять проход, чтобы остальные могли пройти внутрь.
— Алтарь⁉
Мой голос эхом разнесся по огромному залу, а артефакт на шее начал сходить с ума. Он переливался из зеленого цвета в синий и наоборот. Быстро осмотрев алтарь, убедился, что ничего интересного, кроме странных рисунков он для меня ничего не несет, поэтому продолжил изучать стены. Муравьи-рабочие тем временем заносили личинки и складировали их у алтаря, оставив небольшие дорожки, чтобы можно было проходить.
Пройдясь вдоль стены, артефакт сменился на ярко синий. За стеной находился гейзер или такой же алтарь с маной. Только вот учителя не говорили ни разу, что такое может быть. В книгах и свитках тоже не было такой информации.
Пробить новый проход в соседний зал вышло довольно быстро. Создалось чувство, что тут был ранее проход, но почему-то образовались камни. Краем глаза ощущая мощный поток маны, рванувший из зала, понял, что внутри источник. Разница в мощности с гейзером была кардинальной. Из зала раздался утробный вой и муравьи сошли с ума. Они подняли головы вверх и защелкали жвалами, после чего бросились в зал.
Если бы я промедлил на пару секунд дольше, то волна муравьев затоптала бы, но я успел отскочить к стене. В зале завязалась драка. Муравьи набрасывались на неизвестного противника и атаковали его со всех сторон. Мельком заглянул в проход и увидел, как по центру зала стоит огромных размеров двуглавый козел со змеиным хвостом. Муравьи бросались на него со всех сторон, но тот был намного сильнее насекомых.
Удар!
Земля и стены затряслись от мощной атаки и муравья-воина раздавило в кровавую кашу. Змея тоже зажала одно муравья в пасти и мощным броском швырнула того в стену. Послышался треск хитина и муравей упал на пол, жалобно трепыхая лапками.
Не знаю почему, но мне стало жалко старших братьев Чвирка и решил помочь им. Тем более враг был отвлечен на десяток муравьев и ему было не до меня. Почему нет?
Каменное копье ударилось в туловище противника, но никакого урона атака не принесла. Каменная длань и диски тоже не принесли видимого результата. Пришлось закидывать козла всем, что у знал и имел под рукой. Муравьев-воинов становилось меньше с каждой секундой, а атаки не приносили никакой практической пользы. Пришлось сосредоточиться на змеином хвосте. По моей логике защита в такой части животного могла быть на порядок меньше.
Попасть в извивающийся хвост было чертовски сложно, но первое же попадание в цель вызвало рев боли. Измененный козел усилил натиск, а я тем временем отправил в атаку сразу три каменных диска. Они идеально подходили под данную задачу. Они широкие, летят прямо и заодно отличная тренировка!
Настроение поднялось, когда в зал прибежало еще несколько муравьиных воинов и все началось по новой. Каменные диски, рев козла, мертвые муравьи. Мертвых муравьиных тел становилось все больше, но козел начал сдавать позиции. Мне удалось ощутимо подрезать хвост и теперь змей болтался на небольшом куском плоти.
Один из муравьев пожертвовал собой, но бросился под копыта козла и оторвал остатки хвоста, после чего со спины на него набросилось сразу несколько воинов. Это стало концом боя. Оказавшись без защиты спины, козел стал легкой мишенью и его разорвали на части
— Чвиркиз!
Мне под ноги упал глаз козла и я с осуждением посмотрел на Чвирка. Этот засранец оказывается тоже воевал с животным, но я его не замечал в горячке боя. Был слишком сконцентрирован на хвосте и проморгал тот момент, когда Чвирк ринулся в бой.
Муравьи быстро расчленили тушу и утащили куски по туннелям в шахту, оставив зал пустым. Источник… Козел все это время сидел на источнике и как только муравьи разорвали его на части, клапан прорвало. Мана заполнила зал огромным бурным потоком. Меня окатило приятным потоком энергии и по телу пробел марш мурашек.
Гейзер дает концентрированную ману за короткий период времени, будто ты стоишь под большим напором воды. Большая часть маны теряется. Источник же равномерно выдает ману и ее можно поглощать всем телом. Для растущего организма такой способ подачи маны намного сбалансированней, чем в гейзере и тренировки в таких местах намного ценнее.
Чвирк улетел к алтарю, а я решил усесться тут и помедитировать. Что может быть хуже, чем упустить возможность тренировки в источнике?
Задумано, сделано. Меня не смущал тот факт, что пару минут назад тут билась орда насекомых с измененным животным. Уселся на то место, где сидел до этого козел и приступил к тренировке. Мана текла по манаканалам с приятной скоростью и охватывала все точки в теле. Не надо было контролировать ток маны и следить, чтобы не создавалось завихрений. Мерный темп маны позволил циркулировать ману по кругу до десяти раз и это был мой личный рекорд. Манаканалы не жгло от боли и я чувствовал, что при постоянных тренировках смогу достичь больших результатов, чем с гейзером.
— Чвирк-чвирк!
Щеку царапнула лапка Чвирка и я открыл глаза. Пока тренировался не заметил, как пролетело время. Муравьи успели убрать трупы сородичей и уже начали раскладывать личинки прямо в зале. Две энергии начали переплетаться между собой.
Интересно, смогу ли я оперировать зеленой энергией? Чвирк забрался в волосы и затих. Зацепив взглядом зеленую дымку, медленно ползущую ко мне, решил потянуться к ней рукой и ожидаемо, энергия отпрянула от меня. Схожим образом это произошло и с божественной энергией, когда я попытался потрогать ее.
Ко мне подползли два воина и начали призывно желкать жвалами. Чвирк забеспокоился и задергался на голове. От него пришла мысль, что нужно идти за ними.
Мысль⁉
Я четко уловил мысль Чвирка. Вернее желание, которое посылал спутник в мою сторону. Он довольно заерзал у меня на голове и притих, когда я двинулся за двумя воинами. Мы вернулись в шахту и двинулись вглубь. Муравья вели меня несколько часов без перерывов. Приходилось записывать данные на ходу, после чего мне надоело это делать и я забил на отчет.
Никакого страха не было. Чвирк четко дал понять, что мне нечего опасаться. Да и в любом случае никакого вреда я не нанес их колонии и даже наоборот, открыл алтарь их родной энергии, а так же источник, который со временем сольется с алтарем.
Главный зал. Вернее Королевский зал, именно так его можно было назвать, ведь на возвышении сидела муравьиная королева. Подле нее находились самые здоровые муравьи-защитники. У них были огромные хитиновые щиты и зазубренные передние лапы, больше напоминающие мечи. Такие одним движением перережут меня пополам.
— Человек-к…
От неожиданности дернулся и охрана тут же вскинула «мечи» в мою сторону. Чвирк заелозил на голове, а потом подпрыгнув, полетел. Полетел прямо к королеве и приземлился на приличной дистанции. Поднял голову и начал чвиркать без остановки. Между ними состоялся разговор, смысл которого мне был неясен, но Чвирк точно говорил, что я друг.
— Ты друг… Человек?
— Да, а это мой партнер, — для убедительности указал рукой на Чвирка.
— Чвирк-чвирк!
— Партнер… как долго не слышать партнер… Человек…
Королева с трудом выдавливала из себя каждое слово, но я даже не думал ее прерывать. Королева замолчала, а через секунду мне в голову впились леденящие иглы. Мозг сковало холодом, а через секунду пришел образ Королевы и меня, рядом с ним. Меня обдало дружескими эмоциями и в груди стало теплее, хотя мозг все так же находился в адском морозе.
Это продлилось несколько минут, пока Королева не сказала все, что хотела. Общий посыл был понятен. Дружба, мир, благодарность за помощь с козлом. Еще уловил что-то про награду и младшего, но эта часть прошла обрывками. А так же то, что меня попросили покинуть это место. Чвирк тут же прилетел обратно и забрался на голову, после чего нейтрально чвиркнул.
Нас сопровождал муравей-воин и он вел наверх, откуда мы пришли. Напоследок, когда мы добрались до невидимой границы, муравей брызнул на меня слюной и удалился.
— Ну и что это было⁉
— Чвирк-чвирк!
Спутник пояснил, что меня пометили. Если попадусь другим таким муравьям, меня будут считать полезным рабочим. Именно рабочим. Так оценила мои старания королева. Так же от Чвирка пришла мысль, что если останемся тут дольше, то меня может ждать куча добровольной работы. Намек был прозрачным и понятным. Бесплатно работать никто не хотел, поэтому шахту покинули тут же.
— Как же хорошо на воздухе!
Втянул воздух в легкие и стало намного приятней. Спертый воздух шахт был отвратительным и только сейчас осознал, чего не хватало все это время. Нормального и чистого воздуха.
Возвращались в город неспешным шагом. Миссия заняли прилично времени и хотелось продлить этот момент умиротворения. Впереди ожидался выговор от Персифаля и нагоняй от Бегемота. Про неделю адских тренировок старался не думать, ведь ее было не избежать.
Подходя к городу, меня обуяло смутное сомнение. Нездоровые перешептывания крестьян на воротах, нервная стража. В воздухе витал вкус неприятностей и проблем, вот только в чем была проблема понять не получалось.
Мимо пробежал мальчишка и раскидывал листовки. На него косились, но ничего не говорили. Листовки у парнишки закончились в тот момент, когда он был рядом со мной. Посмотрев на пустые руки, парнишка заорал на всю улицу.
— Война началась! Вольные баронства объединились и вторглись на наши земли! Союз трех королевств объявил войну и заключил военный пакт с Вольными баронствами! Грядет большая война! Грядет большая война!
* * *
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